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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 84147 _ 

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης και περιβαλλο¬ 
ντικών όρων του Παραθεριστικού - Τουριστικού 
Χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» (ΚϊΙθάθ ΗϊΙΙί) στην Κοι¬ 
λάδα του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, Πε¬ 
ριφέρειας Πελοποννήσου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 «Επι¬ 
τάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επεν¬ 
δύσεων» (Α' 204), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4146/2013 
(Α' 90). 

2. Τ ιςδιατάξειςτωνάρθρων 12παρ.7,13 και 16τουν.3986/ 
2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» 
(Α' 152), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 9 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην 
Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προ¬ 
ώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφο- 
ρίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδη¬ 
γίας 2009/30/ΕΚ)» (Α' 70), το άρθρο τρίτο (παρ. 5 και 10) 
του V. 4092/2012 «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι¬ 
κής 2012 - 2015» (Α' 152), όπως ισχύει» (Α' 174), της από 7 
Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου 
σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανι¬ 
σμό Λιμένας Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπο¬ 
λης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβά¬ 
λας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς 
και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α'6), 
(Α' 175)» και άλλες διατάξεις» (Α' 220), το άρθρο 39 του 


V. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυ¬ 
ση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρ¬ 
θρωση τσυ ΕλληνικσύΟργανισμσύΤσυρισμσύ καιλσιπές 
διατάξεις» (Α' 175) και το άρθρο 28 (παρ. 25, 26 και 35) 
του V. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδι¬ 
ωτική παλεαδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη αικισμών- Ρυθ¬ 
μίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 159). 

3. Τις διατάξεις ταυ ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - 
Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 241), ιδίως 
τα άρθρα 8 παρ. 9 και 10 παρ. 5 αυτού. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» (Α'79), όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ¬ 
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιαυργία περιβαλλαντικαύ 
ισαζυγίαυ και άλλες διατάξεις αρμαδιότητας Υπαυργείαυ 
Περιβάλλοντος» (Α 209) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 
11 και 19 αυτού. 

6. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Π ερί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(Α' 289), όπως ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο¬ 
νομιάς» (ΑΊ 53). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α' 98). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πσλιτικής. Μετσνσμασία τσυ Υπσυργείσυ 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί¬ 
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Α' 114). 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
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μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ¬ 
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα¬ 
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο¬ 
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208). 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ¬ 
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 
210 ). 

12. Τις διατάξεις του 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 37). 

13. Το από 3/16.12.2015 π.δ. «Έγκριση του Ειδικού Σχε¬ 
δίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης 
(ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «ΚίΙΙθάθ ΗίΙΙε» στην Κοιλάδα 
του Δήμου Ερμιονίδαςτης Περιφερειακής Ενότητας Αρ¬ 
γολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΑΠ 247). 

14. Την Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ¬ 
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β' 
3722/17.11.2016). 

15. Την αριθμ. 31564/19.3.2018 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β' 978). 

16. Την αριθμ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Πε¬ 
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάτα¬ 
ξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011» (Β' 21), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την αριθμ. 15277/2012 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξει- 
δίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προ- 
βλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 
έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 
4014/2011»(Β' 1077). 

18. Την αριθμ. 48963/5.10.2012 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Προδιαγραφές περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 
του V. 4014/2011»(Β'2703). 

19. Την αριθμ. 167563/15.4.2013 απάφαση του Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων 
και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 
4014/2011»(Β'964). 

20. Την αριθμ. οικ. 1649/45/2014 κοινή υπουργική 
απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσε¬ 
ων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση 
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα¬ 
στηριοτήτων» (Β'45). 

21. Την αριθμ. 24527/2014 απόφαση της Υπουργού 
Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών γηπέδων 
Γκολφ» (Β' 2950). 


22. Την υπ' αριθμ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑ- 
ΕΕ/294243/190983/5100/340/25.7.2017 απόφαση της 
Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία εγκρίνεται 
από άποψη αρχαιολογικής νομοθεσίας η ΜΠΕτου έργου 
του θέματος υπό προϋποθέσεις (ΑΔΑ: 6ΠΝ44653Π-Ρ6Ρ) 

23. Την αριθμ. 6055/20.5.1988 απόφαση του Νομάρχη 
Αργολίδας «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δη¬ 
μιουργία ζώνης παραλίας στη θέση ΑΕΠΙΤΣΑ Κοινότητας 
Κοιλάδας Ερμιονίδας, μπροστά στην ιδιοκτησία Αφών 
Μπασιμακόπουλου» (Δ' 395).Την υπ'αριθ. 785/6.3.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον¬ 
νήσου «Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών του 
ρέματος «Δέλπριζα» του Δήμου Κρανιδίου του Νομού 
Αργολίδας» (Δ' 126). 

24. Την υπ'αριθ. 180546/14.10.2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο¬ 
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Επικύρωση κα¬ 
θορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος 
"Δέλπριζα - Κάπελα" παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της 
εταιρείας «ΜΙΝΟΈΟΜΡΑ55 0νΕΗ5ΕΑ5 Α.Ε.» στην Δ.Κ. 
Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδοςτης 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας» (Δ'354). 

25. Την αριθμ. 122870/26.8.2016 απόφαση του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον¬ 
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Επικύρωση κα¬ 
θορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος 
«Δέλπριζα» παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας 
«ΜΙΝΟΈΟΜΡΑ55 0νΕΗ5ΕΑ5 Α.Ε.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου 
της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφε¬ 
ρειακής Ενότητας Αργολίδας» (Δ'342). 

26. Την αριθμ. 5ρ-2621/20.12.2016 αίτηση της εται¬ 
ρείας ΜΙΝΟΈΟΜΡΑ55 0νΕΗ5ΕΑ5 Α.Ε. προς τη Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουρ¬ 
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. πρωτ. ΓΓΣΕ: 
137237/21-12-2016). 

27. Την υπ'αριθ. 5ρ-2658/17.2.2017 αίτηση της εται¬ 
ρείας ΜΙΝΟΈΟΜΡΑ55 0νΕΗ5ΕΑ5 Α.Ε. προς τη Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. πρωτ. ΓΓΣΕ: 21190/20- 
2-2017) με την οποία υποβλήθηκε αναθεωρημένος φά- 
κελοςτηςΠολεοδομικήςΜελέτηςτου Παραθεριστικού- 
Τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» 

28. Το αριθμ. 23359/23.02.2017 έγγραφο του Τμήμα¬ 
τος Περιβαλλοντικών Όρων της Διεύθυνσης Αδειοδοτή- 
σεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με το οποίο υποβλήθηκε στη ς του Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος και Ενέργειας η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εν θέματι έργου. 

29. Το αριθμ. 49396/1.12.2017 έγγραφο της Διεύθυν¬ 
σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περι¬ 
βάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της Μελέτης 
Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση του 
παραθεριστικού-τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας». 

30. Την αριθμ. 19214/789/3.4.2018 εισήγηση της Δι¬ 
εύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της Πο- 
λεοδομικής Μελέτης του παραθεριστικού-τουριστικού 
χωριού «Λόφοι Κοιλάδας». 




Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1827 


31. Την αριθμ. 8188/19.4.2018 εισήγηση της Διεύθυν¬ 
σης Περιβαλλσντικής Αδεισδότησηςτσυ Υπσυργείσυ Πε- 
ριβάλλσντσς και Ενέργειας περί εγκρίσεως των περιβαλ¬ 
λοντικών όρων του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού 
«Λόφοι Κοιλάδας» και των συνοδών έργων αυτού. 

32. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 
παρ. 7 και 16 παρ. 2β του ν. 3986/2011 και 24 παρ. 3 του 
V. 3894/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 5 του ν. 4146/2013, εισήγηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσι¬ 
ας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στο από 18.05.2018 
πρακτικό αυτού. 

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του 
Παραθεριστικού-Τουριστικού χωριού 
«Λόφοι Κοιλάδας» 

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικά σχέδιο του παραθεριστι- 
κού-τουριστικού χωριού με την ονομασία «Λάφοι Κοιλά¬ 
δας», συνολικής επιφάνειας 1.131.033,59 τ.μ. πολεοδο- 
μούμενης έκτασης, στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας 
της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρει¬ 
ας Πελοποννήσου, με τον καθορισμό οικοδομικών και 
ρυμοτομικών γραμμών, προκηπίων, οδών, οδών ήπιας 
κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, χώρων κοινοχρήστου πρα¬ 
σίνου, χώρων στάθμευσης, υπαίθριων χώρων άθλησης 
και χώρων εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων και λοιπών έργων υποδομής, άπως οι ρυθμίσεις 
αυτές φαίνονται στα 16 σχετικά χρωματισμένα πρωτό¬ 
τυπα διαγράμματα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκαν 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών 
Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ¬ 
γειας με την 43670/6-7-2018 πράξη του και των οποίων 
αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την πα¬ 
ρούσα απόφαση. 

2. Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός του ανωτέ¬ 
ρω παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, κατά περιοχές 
I και II, ως ακολούθως: 

α. Περιοχή I: 

Στην περιοχή I και ειδικότερα στη Ζώνη Β' αυτής, 
επιφάνειας 1.123.009,27 τ.μ., όπως αυτή φαίνεται στα 
διαγράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δό¬ 
μησης κατά Τομείς Α, Β, Γ και Δ ως εξής: 

αα. Τομέας Α: 

- ΟΤομέας Α αποτελείται από 76 οικοδομικά τετράγω¬ 
να (Ο.Τ.), τα οποία κατανέμονται σε οκτώ (8) γειτονιές πα- 
ραθεριστικής κατοικίας, ως εξής: α) Γειτονιά «Λέσχη»: Ο.Τ. 
1.1 -1.3,1.5-1.6 και 1.8,- β) Γειτονιά «Γκολφ»: Ο.Τ. 2.1 -2.15, 
γ) Γειτονιά «Ξενοδοχείο»: Ο.Τ. 3.1 -3.7, δ) Γειτονιά «Λάφος»: 
Ο.Τ. 4.1-4.14, ε) Γειτονιά «Αθλητισμός»: Ο.Τ. 5.1 .-5.6, στ) 
Γειτονιά «Οικογένεια»: Ο.Τ. 6.1 .-6.15, ζ) Γειτονιά «Ελαιώ¬ 
νας»: Ο.Τ. 7.1 -7.8 και η) Γειτονιά «Καλλιθέα»: Ο.Τ. 8.1 -8.5. 

- Ειδικές χρήσεις γης: 

Στα οικοδομικά τετράγωνα του Τομέα Α επιτρέπεται η 
ειδική χρήση «Παραθεριστική κατοικία»τηςπεριπτώσε- 


ωςα'τηςπαρ. Β.4Ατου άρθρου 11 τουν. 3986/2011. Στο 
Ο.Τ. 1.8. επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Εγκαταστάσεις 
εστίασης και αναψυχής» και «Εμπορικά καταστήματα» 
των περ. η και θ αντιστοίχως της ιδίας ως άνω παρα¬ 
γράφου. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται μόνο για την 
εξυπηρέτηση της παραθεριστικής κατοικίας του παρα- 
θεριστικού-τουριστικού χωριού. 

- Αρτιότητα οικοπέδων και πρόσωπο: 

Γειτονιά Α-1 «Λέσχη»: 

• Στα Ο.Τ. 1.1,1.2,1.3,1.5 και 1.6. η ελάχιστη επιφάνεια 
των οικοπέδων ορίζεται σε 900 τ.μ. και το ελάχιστο πρό¬ 
σωπο αυτών σε 20 μ. 

• Στο Ο.Τ. 1.8. η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται 
σε 1.936 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ. 

Γειτονιά Α-2 «Γκολφ»: 

• Στα Ο.Τ. 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 
και 2.14 η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται σε 
900 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ. 

• Στα Ο.Τ. 2.9,2.10,2.11 και 2.15 η ελάχιστη επιφάνεια 
οικοπέδων ορίζεται σε 1.800 τ.μ. και το ελάχιστο πρό¬ 
σωπο αυτών σε 25 μ. 

Γειτονιά Α-3 «Ξενοδοχείο»: 

• Στα Ο.Τ. 3.1 η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων 
ορίζεται σε 2.400 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών 
σε 30 μ. 

• Στα Ο.Τ. 3.2 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται 
σε 1.000 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ. 

• Στα Ο.Τ. 3.3,3.4,3.5,3.6 και 3.7 η ελάχιστη επιφάνεια 
οικοπέδων ορίζεται σε 600 τ.μ. και το ελάχιστο πράσωπο 
αυτών σε 15 μ. 

Γειτονιά Α-4 «Λόφος»: 

• Στα Ο.Τ. 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.12,4.13 
και 4.14 η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται 
σε 2.400 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ. 

• Στα Ο.Τ. 4.10 και 4.11 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων 
ορίζεται σε 2.300 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών 
σε 30 μ. 

Γειτονιά Α-5 «Αθλητισμός»: 

• Στα Ο.Τ. 5.1 και 5.2 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων 
ορίζεται σε 1.800 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών 
σε 25 μ. 

• Στο Ο.Τ. 5.3. η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορί¬ 
ζεται σε 900 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ. 

• Στα Ο.Τ. 5.4, 5.5 και 5.6 η ελάχιστη επιφάνεια οικο¬ 
πέδων ορίζεται σε 1.000 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο 
αυτών σε 20 μ. 

Γειτονιά Α-6 «Οικογένεια»: 

• Στα Ο.Τ. 6.1 - 6.15 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορί¬ 
ζεται σε 500 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 15 μ. 

Γειτονιά Α-7 «Ελαιώνας»: 

• Στα Ο.Τ. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. και 7.8 η ελάχιστη 
επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.000 τ.μ. και το ελά¬ 
χιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ. 

• Στα Ο.Τ. 7.7 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται 
σε 1.800 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 25 μ. 

Γειτονιά Α-8 «Καλλιθέα»: 

• Στα Ο.Τ. 8.1 και 8.3 η ελάχιστη επιφάνεια των οικο¬ 
πέδων ορίζεται σε 2.400 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο 
αυτών σε 30 μ. 
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• Στα Ο.Τ. 8.2. και 8.5 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων 
ορίζεται σε 2.000 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών 
σε 30 μ. 

• Στο οικοδομικό τετράγωνο 8.4. η ελάχιστη επιφάνεια 
οικοπέδων ορίζεται σε 1.600 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσω¬ 
πο αυτών σε 25 μ. 

- Συντελεστής δόμησης: 

Γειτονιά Α-1 «Λέσχη»: 

• Στο Ο.Τ. 1.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,35. 

• Στα Ο.Τ. 1.2 και 1.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,34. 

• Στα Ο.Τ. 1.3,1.5 και 1.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,38. 
Γειτονιά Α-2 «Γκολφ»: 

• Στο Ο.Τ. 2.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,37. 

• Στα Ο.Τ. 2.2, 2.3,2.6 και 2.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,58. 

• Στο Ο.Τ. 2.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,57. 

• Στο Ο.Τ. 2.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,55. 

• Στο Ο.Τ. 2.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,49. 

• Στο Ο.Τ. 2.9 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,32. 

• Στο Ο.Τ. 2.10 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,30. 

• Στα Ο.Τ. 2.11 και 2.15 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,33. 

• Στο Ο.Τ. 2.12 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51. 

• Στο Ο.Τ. 2.13 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,36. 

• Στο Ο.Τ. 2.14 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,50. 

Γειτονιά Α-3 «Ξενοδοχείο»: 

• Στο Ο.Τ. 3.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,22. 

• Στο Ο.Τ. 3.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,50. 

• Στα Ο.Τ. 3.3 και 3.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,43. 

• Στο Ο.Τ. 3.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,39. 

• Στο Ο.Τ. 3.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,37. 

• Στο Ο.Τ. 3.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,38. 

Γειτονιά Α-4 «Λόφος»: 

• Στα Ο.Τ. 4.1,4.6 και 4.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,27. 

• Στα Ο.Τ. 4.2,4.3,4.4 και 4.14 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,30. 

• Στα Ο.Τ. 4.5,4.8,4.12 και 4.13 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,22. 

• Στο Ο.Τ. 4.9 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,29. 

• Στα Ο.Τ. 4.10 και 4.11 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,31. 
Γειτονιά Α-5 «Αθλητισμός»: 

• Στο Ο.Τ. 5.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,33. 

• Στο Ο.Τ. 5.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,32. 

• Στο Ο.Τ. 5.3 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,36. 

• Στο Ο.Τ. 5.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,42. 

• Στο Ο.Τ. 5.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,49. 

• Στο Ο.Τ. 5.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51. 

Γειτονιά Α-6 «Οικογένεια»: 

• Στα Ο.Τ. 6.1 και 6.14 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,61. 

• Στο Ο.Τ. 6.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,58. 

• Στα Ο.Τ. 6.3,6.11 και 6.12 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,63. 

• Στο Ο.Τ. 6.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,55. 

• Στο Ο.Τ. 6.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,64. 

• Στα Ο.Τ. 6.6 και 6.10 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,60. 

• Στα Ο.Τ. 6.7 και 6.15 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,62. 

• Στο Ο.Τ. 6.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,48. 

• Στο Ο.Τ. 6.9 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51. 

• Στο Ο.Τ. 6.13 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,57. 

Γειτονιά Α-7 «Ελαιώνας»: 

• Στο Ο.Τ. 7.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,50. 

• Στο Ο.Τ. 7.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,46. 

• Στα Ο.Τ. 7.3 και 7.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,52. 

• Στο Ο.Τ. 7.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,49. 


• Στο Ο.Τ. 7.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,35. 

• Στο Ο.Τ. 7.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,24. 

• Στο Ο.Τ. 7.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51. 

Γειτονιά Α-8 «Καλλιθέα»: 

• Στα Ο.Τ. 8.1 και 8.3 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,29. 

• Στο Ο.Τ. 8.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,27. 

• Στο Ο.Τ. 8.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,37. 

• Στο Ο.Τ. 8.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,30. 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανά οικόπεδο: 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανά οικόπεδο σε όλα 
τα οικοδομικά τετράγωνα του Τομέα Α είναι 35%. 

-Ύψος κτιρίων: 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε όλα τα Ο.Τ 
τουΤομέα Α δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7,5 μ. και τους 
δύο ορόφους. 

ββ. Τομέας Β: 

- Ειδικές χρήσεις γης: 

Ο τομέας αυτός αποτελείται από το Ο.Τ. 9, στο οποίο 
επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Ξενοδοχεία» και «Κέ¬ 
ντρα Αναζωογόνησης» των περιπτώσεων δ και ζ αντι- 
στοίχωςτηςπαρ. Β.4Ατου άρθρου 11 του ν. 3986/2011. 

- Αρτιότητα: 

Το Ο.Τ. 9 παραμένει ενιαίο και δεν επιτρέπεται η κα¬ 
τάτμηση. 

- Συντελεστής δόμησης: 

Στο Ο.Τ 9 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,28. 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη τουΤομέα Β είναι 
35%. 

-Ύψος κτιρίων: 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10,75 μ. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων του 
άρθρου 15 του ΝΟΚ και ύστερα από σύνταξη ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση ανα¬ 
γνωρίσιμου χαρακτηριστικού στοιχείου (τοπόσημου) 
ύψους μέχρι 15 μ. 

γγ. Τομέας Γ: 

- Ειδικές χρήσεις γης: 

Ο τομέας αυτός αποτελείται από το ΟΤ 10, στο οποίο 
επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Περίθαλψη», «Αθλητικές 
εγκαταστάσεις», «Κέντρα αναζωογόνησης», «Εγκαταστά¬ 
σεις εστίασης και αναψυχής», «Εμπορικά καταστήματα», 
και «Χώροι συνάθροισης κοινού» των περιπτώσεων γ, στ, 
ζ, η, θ και ι αντιστοίχως της παρ. Β4Α του άρθρου 12 του 
V. 3986/2011. Οι χρήσεις «Περίθαλψη», «Εγκαταστάσεις 
εστίασης και αναψυχής», «Εμπορικά καταστήματα» και 
«Χώροι συνάθροισης κοινού» επιτρέπονται μόνο για την 
εξυπηρέτηση της παραθεριστικής κατοικίας του παρα- 
θεριστικού-τουριστικού χωριού. 

- Αρτιότητα: 

Το Ο.Τ. 10 παραμένει ενιαίο και δεν επιτρέπεται η κα¬ 
τάτμηση. 

- Συντελεστής δόμησης: 

Στο Ο.Τ 10 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,33. 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη του Τομέα Γ είναι 
35%. 
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-Ύψος κτιρίων: 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10,75 μ. 

δδ. Τομέας Δ: 

- Ειδικές χρήσεις γης: 

Ο τομέας αυτός αποτελείται από το Ο.Τ. 11, στο οποίο 
επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Περίθαλψη», «Αθλητικές 
εγκαταστάσεις», «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής», 
«Εμπορικά καταστήματα», και «Χώροι συνάθροισης κοι¬ 
νού» των περιπτώσεων γ, στ, η, θ και ι αντιστοίχως της παρ. 
Β4Α του άρθρου 12 του ν. 3986/2011. Οι χρήσεις «Περίθαλ¬ 
ψη», «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής», «Εμπορικά 
καταστήματα» και «Χώροι συνάθροισης κοινού» επιτρέ¬ 
πονται μόνο για την εξυπηρέτηση της παραθεριστικής 
κατοικίας του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού. 

- Αρτιότητα: 

Το Ο.Τ. 11 παραμένει ενιαίο και δεν επιτρέπεται η κα¬ 
τάτμηση. 

- Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 

Στο Ο.Τ 11 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,29. 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη του Τομέα Δ είναι 
35%. 

- Ύψος κτιρίων: 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10,75 μ. 

β. Περιοχή II: 

Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 8.024,32 τ.μ., η οποία 
συνιστά το Ο.Τ. 12, όπως αυτή απεικονίζεται στα δια¬ 
γράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δό¬ 
μησης ως εξής: 

- Ειδικές χρήσεις γης: 

Επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Παραθεριστική κατοι¬ 
κία» και «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής» των πε¬ 
ριπτώσεων α και η αντιστοίχως της παρ. Β4Α του άρθρου 
12 του ν. 3986/2011. Η χρήση «Εγκαταστάσεις εστίασης 
και αναψυχής» επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση 
της παραθεριστικής κατοικίας του παραθεριστικού-του- 
ριστικού χωριού. 

- Αρτιότητα: 

Στο Ο.Τ. 12 της περιοχής αυτής η ελάχιστη επιφάνεια 
οικοπέδων ορίζεται σε 500 μ. και το ελάχιστο πρόσωπο 
αυτών σε 15 μ. 

- Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 

Στο Ο.Τ 12 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4. 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στην Περιοχή II είναι 
35%. 

-Ύψος κτιρίων: 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων στο Ο.Τ. 12 δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 7,5 μ. και τους δύο ορόφους. 

γ. Έργα υποδομών 

Ορίζονται οι κάτωθι όροι δόμησης για τα έργα υπο¬ 
δομής: 

αα. Περιοχή I: 

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) I - Σε 
τμήμα του Ο.Τ. 7.16 (Κ.Χ.) επιφάνειας 1955,93 τ.μ. με συ¬ 
ντελεστή δόμησης 0,3. 


- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) II - 
Σε τμήμα του Ο.Τ. 3.10 (Κ.Χ.) επιφάνειας 3698,07 τ.μ. με 
συντελεστή δόμησης 0,3. 

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ και ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ IV- 
Σε τμήμα του Ο.Τ. 4.20 (Κ.Χ.) επιφάνειας 

2345,15 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,3. 
ββ. Περιοχή II: 

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) III - 
Σε τμήμα του Ο.Τ. 12.2 (Κ.Χ.) επιφάνειας 811,34 τ.μ. με 
συντελεστή δόμησης 0,3. 

δ. Προκήπια και αποστάσεις κτιρίων: 
αα. Σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα των περιοχών I 
και II καθορίζονται κατά περίπτωση προκήπια πλάτους 
πέντε (5), επτά (7) εννέα (9) και δέκα (10) μέτρων. 

ββ. Καθορίζονται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις 
κτιρίων: 

-10 μέτρα από το όριο δασικής έκτασης 
-10 μέτρα από τις γραμμές πλημμύρας των οριοθε- 
τημένων ρεμάτων. 

-15 μέτρα από τον άξονα της επαρχιακής οδού Κρα- 
νίδι-Κοιλάδα. 
ε. Λοιποί όροι δόμησης: 

αα. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων της μίας 
οικοδομών στο ίδιο οικόπεδο. 

ββ. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυ¬ 
λωμάτων (5υΡ ΡΙΕΟΤΙ5). 

γγ. Επιτρέπεται η διέλευση δρόμου από το ανατολικό 
άκρο της δασικής έκτασης μεταξύ των ΟΤ 4.1 και 4.2 
της γειτονιάς «Λόφος», ο οποίος καταλαμβάνει επιφά¬ 
νεια 350 τ.μ. περίπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 48 παρ. 3 και 45 του ν.998/1979, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν.4280 /2014. Θα 
προβλεφθεί διάθεση έκτασης ίσης επιφάνειας στην αμέ¬ 
σως όμορη περιοχή προς αντικατάσταση της καταλαμ¬ 
βανόμενης δασικής έκτασης, στην οποία θα φυτευθεί 
επαρκής αριθμός πεύκων, καθ' υπόδειξη της αρμόδιας 
δασικής υπηρεσίας. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται 
η δημιουργία μονοπατιών για διέλευση πεζοπόρων και 
ποδηλάτων στις δασικές εκτάσεις των Γειτονιών «Λόφος» 
και «Καλλιθέα», χωρίς να κοπούν δένδρα. 

δδ. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πε¬ 
ρίπτωση δ' της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, 
η τμηματική ολοκλήρωση των βασικών κοινοχρήστων 
έργων υποδομής του παραθεριστικού-τουριστικού 
χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» (οδοποιία, ύδρευση, αποχέ¬ 
τευση, απορροή ομβρίων, ενέργεια, επικοινωνίες κ.λπ.) 
κατά φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
ανά φάση περιοχές: 

- Φάση 1: Γήπεδο Γκολφ και Λέσχη, Γειτονιά «Λέσχη», 
Γειτονιά «Γκολφ» και Περιοχή II. 

- Φάση 2: Ξενοδοχείο (Ο.Τ.9) και Γειτονιά «Λόφος». 

- Φάση 3: Αθλητικό Κέντρο (Ο.Τ. 10), Εγκαταστάσεις 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων και Οικογενειακής Αναψυ¬ 
χής (Ο.Τ.11), Γειτονιά «Αθλητισμός» και Γειτονιά «Οικο¬ 
γένεια». 

- Φάση 4: Γειτονιά «Ελαιώνας» και Γειτονιά «Καλλιθέα». 
3. Ειδικοί όροι και μορφολογικοί περιορισμοί για τη 

διασφάλιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας 
του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού: 
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α. Επιτρέπεται η τοποθέτηση των πετασμάτων των 
παραθύρων προς το εσωτερικό του κτιρίου και των υα¬ 
λοστασίων προς το εξωτερικό του. 

β. Απαγορεύεται η ανάρτηση και η εγκατάσταση φω¬ 
τεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων. 

γ. Απαγορεύεται η περίφραξη των οικοπέδων με απλό 
συρματόπλεγμα. 

δ. Στα οικόπεδα με χρήση «Παραθεριστική κατοικία» 
επιβάλλεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ανάλογα 
με την επιφάνειά τους, κατ' ελάχιστον, ως εξής: 

αα. Δύο θέσεις στάθμευσης για οικόπεδα επιφάνειας 
κάτω των 1.000 τ.μ. 

ββ. Τρεις θέσεις στάθμευσης για οικόπεδα επιφάνειας 
από 1.000-2.000 τ.μ. 

γγ. Πέντε θέσεις στάθμευσης για οικόπεδα επιφάνειας 
άνω των 2.000 τ.μ. 

ε. Για τη διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οι¬ 
κοπέδων επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες και 
επιτρεπόμενες κατά ΝΟΚ εκσκαφές και επιχώσεις. 

στ. Εντός του ακάλυπτου χώρου των οικοπέδων με 
χρήση «παραθεριστικής κατοικία» κατασκευάζεται, 
παρά την πρόσοψη, σε συνδυασμό με την περιτοίχιση 
και σε διακεκριμένη θέση, χώρος τοποθέτησης κάδων 
ανακύκλωσης απορριμμάτων (με σύστημα «διαχωρι¬ 
σμού στην πηγή»). 

4. Οδικό Δίκτυο 

Η κύρια πρόσβαση στην Περιοχή I του ακινήτου γίνε¬ 
ται από τη δευτερεύουσα επαρχιακή οδό Κρανιδίου - 
Κοιλάδας, και συγκεκριμένα από το τμήμα παλαιότερης 
χάραξης αυτής. Καθορίζονται επίσης τρεις προσβάσεις 
στην Περιοχή I του ακινήτου από δημοτικές οδούς και 
μία είσοδος στην Περιοχή II (θέση Λεπίτσα) σε σύνδεση 
με τη δημοτική οδό Κοιλάδα-Λεπίτσα. Ολες οι προσβά¬ 
σεις σημειώνονται στα διαγράμματα 1:1.000 της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου. 

5. Λοιπές διατάξεις: 

α. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι καθορίζο¬ 
νται σε 575.129,76 τ.μ. (Περιοχή I - 571.113,76, 

Περιοχή II - 4.016,27 τ.μ.). 

β. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται η 
προηγούμενη παραχώρηση στον οικείο Δήμο των κοινό¬ 
χρηστων και κοινωφελών εκτάσεων όπως αυτές εμφαί- 
νονται στα διαγράμματα 1:1.000 της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου. Επιτρέπεται η τμηματική παραχώρηση στον 
οικείο Δήμο, των κοινόχρηστων και κοινωφελών εκτά¬ 
σεων κατά φάσεις όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο 
δδ της περίπτωσης ε της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

γ. Στους κοινόχρηστους χώρους του παραθεριστι- 
κού-τουριστικού χωριού έχει εφαρμογή το άρθρο 20 
του ΝΟΚ. 

δ. Οπου δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία, ισχύουν οι όροι 
και περιορισμοί δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανο¬ 
νισμού (ν. 4067/2012, Α' 79). 

Άρθρο 2 
Γήπεδο Γκολφ 

1. Εντός της Ζώνης Α της Περιοχής I του εγκεκριμένου 
ΕΣΧΑΣΕ «ΚΝΙβοΙβ ΗΝΙϊ», χωροθετείται και οργανώνεται 
λειτουργικά γήπεδο γκολφ 18 οπών, σε έκταση επιφα- 


νείας 869.511 τ.μ., όπως φαίνεται στα διαγράμματα κλί¬ 
μακας 1 :Ί .000 της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας. 

2. Η έκταση του γηπέδου γκολφ παραμένει εκτός του 
πολεοδομικού σχεδίου του παραθεριστικού- τουριστι¬ 
κού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» και δεν πολεοδομείται. 

3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση κτιρίων κύριας και 
βοηθητικής χρήσεως στην έκταση του γηπέδου γκολφ 
δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000 τ.μ. 

Άρθρο 3 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

Εγκρίνονται οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι για 
την κατασκευή και λειτουργία του Παραθεριστικού -Του¬ 
ριστικού Χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» και των συνοδών 
αυτού έργων υποδομής, η εφαρμογή των οποίων απο¬ 
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και 
λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης 
του έργου, εταιρεία ΐνΐΙΟΈΟΜΡΑ55 0νΕΡ5ΕΑ5. Σε περί¬ 
πτωση εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή υποέργου 
από άλλους φορείς, αναλαμβάνουν αυτοί την ευθύνη για 
την τήρηση των όρων του παρόντος. 

1. Περιγραφή του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Πα- 
ραθεριστικού - Τουριστικού Χωριού (Π-ΤΧ), όπως αυτό 
καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, καθώς και των 
συνοδών του έργων υποδομής. 

1.1. Κύρια έργα και δραστηριότητες: 

1.1.1 Παραθεριστικές κατοικίες δυναμικότητας περί¬ 
που 2.750 οικιστών. 

1.1.2 Ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότη¬ 
τας 300 κλινών. 

1.1.3 Συνοδές εγκαταστάσεις αθλητισμού, εμπορίου, 
εστίασης και αναψυχής (Αθλητικό Κέντρο, Κέντρο Ανα¬ 
ζωογόνησης, Εμπορικά καταστήματα, Εστιατάρια, Λέσχη 
Γκολφ κ.λπ). 

1.1.4 Γήπεδο γκολφ 18 οπών και τα απαιτούμενα συ- 
νοδά έργα υποδομής αυτού. 

1.1.5 Δύο (2) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) τριτοβάθμιας επεξεργασίας εντός της Περιοχής I 
με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση. 

1.1.6 Εγκατάσταση τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυ¬ 
μάτων εντός της Περιοχής II με επαναχρησιμοποίηση 
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και 
περιαστική χρήση, 

1.1.7 Κεντρικός εξωτερικός αγωγός ύδρευσης για τη 
σύνδεση με τη δεξαμενή της περιβαλλοντικά αδειοδο- 
τημένης μονάδας αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. 

1.1.8 Διπλός εξωτερικός αγωγός σύνδεσης της Περιο¬ 
χής I με την ΕΕΛ Κρανιδίου της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. 

1.1.9 Υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ9, 
Π1) εντός της Π εριοχής I 

1.1.10 Δεξαμενή Άρδευσης - Πυρόσβεσης, ωφέλιμου 
όγκου 2.500 Γη3 

1.1.11 Λιμνοδεξαμενή άρδευσης Γηπέδου Γκολφ, ωφέ¬ 
λιμου όγκου 50.000 Γη3 περίπου. 

1.1.12 Εσωτερικά δίκτυα υποδομών (οδοποιίας, ύδρευ¬ 
σης, αποχέτευσης, άρδευσης, ομβρίων, Η/Μ). 

1.2. Έργα υποδομής 
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1.2.1 Κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών 
του ακινήτου, Κατανάλωση νερού για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου και πηγές υδροδότησης. 

I. Κατά τις φάσεις κατασκευής τσυ έργσυ σι ανάγκες νε¬ 
ρού αφαραύν στις ακόλσυθες χρήσεις / δραστηριότητες: 

Α. Διαβροχή υλικών και σκυροδετήσεις. Οι ποσότητες 
αυτές ανέρχονται στα 120 ιη3/ημέρα και μπορούν να 
εξασφαλισθούν από τις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις 
τσυ έργσυ μέγιστης δυναμικότητας 1.980 πη3/ημέρα (181ι 
λειτουργία) είτε εναλλακτικά από νόμιμα αδειοδοτημέ- 
νους υδρομεταφορείς. 


Β. Ανάγκες προσωπικού εργοταξίων: Υπολογίζονται 
σε 800 άτομα χ 20 Ι/εργαζόμενο/ημέρα 16 ιη3/ημέρα. 
Η ποσότητα αυτή θα καλύπτεται με εμφιαλωμένο νερό 
και με νερό ποιότητας πόσιμου από αδειοδοτημένους 
υδρομεταφορείς. 

II.Το έργο κατά την πλήρη λειτουργία του θα έχει ανά¬ 
γκη από 975.200 ιη3 νερού κάθε χρήσης ετησίως με μέ- 
γιστη ημερήσια κατανάλωση 4.800 ιη3/ημέρα. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 1 παρουσιάζεται το συνολικό 
υδατικό ισοζύγιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ΜΠΕτου έργου. 


Πίνακας 1. Συνολικό υδατικό ισοζύγιο νερού κάθε χρήσης του έργου 


ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 


ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

(Γη3/ημέρα) 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑ¬ 
ΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(πι3/έτος) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ 

(ηι3/ημέρα) 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(πι3/έτος) 

ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

(παραθεριστές και επι¬ 
σκέπτες) 

1.300 

299.000 

1.440 

365.000 

Αφαλατωμένο πόσιμο νερό μονά¬ 
δας αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Ερμιο- 
νίδας σύμφωνα με τη βεβαίωση της 
ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
(πλήρωση και αναπλή- 
ρωση δεξαμενών) 

140 

58.000 

(36.790+ 

21.060) 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 

ΛΙΜΝΕΣ-ΛΙΜΝΟΔΕ- 
ΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΓΚΟΛΦ 

100 

21.640 

100 

21.640 

Όμβρια ύδατα και συμπληρωμα¬ 
τικά Μάιο-Σεπ. από υπόγειο νερό 
υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων 
(18ή/ημ) 

ΑΡΔΕΥΣΗ 

(χλοοτάπητα γηπέδου 
γκολφ και περιβάλλοντα 
χώρου) 

3.230 

596.500 

(165.230+ 

431.270) 

390 

89.520 

Επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθ¬ 
μια επεξεργασμένων υγρών ΕΕΛ 
του Π-ΤΧ 

2.000 

384.000 

Επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθ¬ 
μια επεξεργασμένων υγρών της 
ΕΕΛ Κρανιδίου σύμφωνα με τη 
βεβαίωση της ΔΕΥΑ 

600 

36.800 

Αποχλωριωμένα νερό εκκένωσης 
πισίνων (Οκτ-Νοε) 

840 

87.100 

Νερό υφιστάμενων υδρογεωτρή¬ 
σεων (18Γι/ημ) Μάιο-Σεπ. 


Όσον αφορά στις πηγές υδροδότησης του προτεινόμενου έργου, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Κάλυψη υδρευτικών αναγκών του έργου 

Η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των παραθεριστών και των επισκεπτών του Π-ΤΧ καθώς και των κολυμβη- 
τικών δεξαμενών θα καλυφθούν από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ερμιονίδας στο ακρωτήριΧώνια. 

Συγκεκριμένα το Π-ΤΧ θα συνδεθεί με τη δεξαμενή της προγραμματιζόμενης μονάδας αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ 
Ερμιονίδας στο ακρωτήριΧώνια, περίπου 1 Κητ βόρεια της Περιοχής II του Π-ΤΧ. Η σύνδεση του Π-ΤΧ με τη δεξαμενή 
της μονάδας θα γίνει μέσω εξωτερικού αγωγού συνολικού μήκους 4 Κητ που οδεύει στο έρεισμα υφιστάμενων οδών 
και στο έρεισμα της προγραμματιζόμενης οδού πρόσβασης της μονάδας. Ο εξωτερικός αγωγός διέρχεται από τα 
βόρεια όρια του ακινήτου στην Περιοχή I και από τα νότια όρια της Περιοχής II όπως αποτυπώνεται στο Χάρτη ΜΠΕ-2. 

Εναλλακτικά, η υδροδότηση του Π-ΤΧ μπορεί να γίνεται από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα αφα¬ 
λάτωσης Κοιλάδας ιδιοκτησίας του φορέα του έργου και δυναμικότητας 10.000 ηι3/ημέρα, περίπου 400 ητ βόρεια 
της Περιοχής I. 

Κάλυψη αρδευτικών αναγκών του έργου 

Οι απαιτήσεις άρδευσης των 3.230 ιη3/ημέρα αιχμής ή 596.500 ιη3/έτος θα καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέ¬ 
ρος τους (85,4%) από την επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ του 
έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίου, καθώς και από τα αποχλωριωμένα νερά εκκένωσης των κολυμβητικών δεξαμενών 
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του έργου. Συμπληρωματικά κατά τους ελλειμματικούς 
μήνες (Μάιο-Σεπτέμβριο) μικρό μέρος των αναγκών 
άρδευσης (14,6%) και της αναπλήρωσης της εξάτμισης 
των λιμνών που υπολογίζεται κατά μέγιστο σε 940,5 
Γη3/ημέρα αιχμής, θα καλύπτσνται από τις υφιστάμενες 
υδρογεωτρήσεις εντός του γηπέδου μετά την έκδοση 
των σχετικών αδειών χρήσης νερού. Η μέγιστη δυνα¬ 
μικότητα των υδροληψιών ανέρχεται σε 297.000 ηη3/ 
έτσς ή 1.980 Γη3/ημέρα και υπερκαλύπτει τσ παραπάνω 
αρδευτικό έλλειμμα και τις ανάγκες αναπλήρωσης των 
διακσσμητικών λιμνών τσυ Π-ΤΧ. 

Σε περίπτωση λειτσυργίας τσυ έργσυ χωρίς να έχαυν 
εξασφαλισθεί σι υδρευτικές και αρδευτικές παρσχές πσυ 
αναφέρανται στις πρσηγσύμενες παραγράφσυς από τη 
ΔΕΥΑ Ερμιανίδας, να κατατεθεί στη ΔΙΠΑτσυ ΥΠΕΝ εναλ¬ 
λακτικό σχέδια ύδρευσης - άρδευσης πριν την έναρξη 
λειτσυργίας τσυ έργσυ. 

Οι θέσεις και οι συντεταγμένες των υφιστάμενων 
υδροληψιών σε σύστημα ΕΓΣΑ 1987 παρουσιάζονται 
στο Χάρτη ΜΠΕ-2 Χρήσεων γης και στσν ακόλουθα Πί¬ 
νακα 2, ενώ στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ως άνω υφιστάμενων υδρσληψιών. 

Πίνακας 2. Συντεταγμένες υφιστάμενων υδρσληψιών 
έργου σε ΕΓΣΑ 1987 


Υδροληψίες 

X 

Υ 

η 

424.018,8970 

4.138.757,8200 

Γ2 

424.024,0280 

4.138.952,1820 

Γ3 

423.872,12 

4.139.352,9410 

Γ4 

423.663,6031 

4.139.401,8859 

Γ9 

423.530,1150 

4.138.606,6970 

Π1 

423.828,9784 

4.139.627,5581 


Πίνακας 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων 
υδρσληψιών έργσυ 


Κωδικός 

Υψόμετρο 
από στάθμη 
θάλασσας 
(ηη) 

Παροχή 

(ιπ3/Η) 

Παροχή 
(πι3/ά) 18ή 

Παροχή 

5μηνης 

λειτουργίας 

η 

40 

7 

126 

18.900 

Γ2 

30 

22 

396 

59.400 

Γ3 

20 

25 

450 

67.500 

Γ4 

20 

6 

108 

16.200 

Γ9 

36 

20 

360 

54.000 

Π1 

16 

30 

540 

81.000 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.980 

297.000 


Οι εγκαταστάσεις άρδευσης περιλαμβάνουν κυρίως: 
• Δεξαμενή Αρδευσης - Πυρόσβεσης, ωψέλιμσυ όγκσυ 
2.500 ιπ' 


• Η δεξαμενή Αρδευσης - Πυρόσβεσης κατασκευάζεται 
υπόγεια και χωροθετείται ΝΑ ταυ Ο.Τ.-4.7 

• Αιμνσδεξαμενή άρδευσης Γηπέδσυ Γκσλψ, ωψέλιμσυ 
όγκσυ 50.000 ητ^ περίπαυ. 

Η λιμνσδεξαμενή άρδευσης θα τραψαδατείται μέσω 
καταθλιπτικών δικτύων με τα τριτοβάθμια επεξεργα¬ 
σμένα υγρά απόβλητα των ΕΕΛ-1, ΕΕΛ-2 και της ΕΕΛ 
Κρανιδίαυ, τα απαχλωριωμένα νερά εκκένωσης των κα- 
λυμβητικών δεξαμενών (Οκτ-Νσε) και συμπληρωματικά 


την ελλειμματική περίσδσ Μάίσυ-Σεπτεμβρίσυ από τις 
υφιστάμενες υδραγεωτρήσεις εντός ταυ γηπέδσυ. 

Η λιμνσδεξαμενή πρσβλέπεται να κατασκευαστεί με 
χρήση κατάλληλων γεωυψασμάτων και μεμβρανών και 
ο περιβάλλων χώρος της θα διαμορφωθεί με φυσικά 
υλικά και φυτεύσεις πρσκειμένσυ να εναρμσνίζεται πλή¬ 
ρως με τσ φυσικό ταπίσ και ταν περιβάλλσντα χώρα τσυ 
γηπέδσυγκαλφ. 

• Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις δικτύου άρδευσης- 
πυρόσβεσης 

1.2.2 Διαχείριση αστικών λυμάτων ταυ έργσυ 

I. Γενικά στοιχεία 

Τα αστικά λύματα της ανάπτυξης θα μεταφέρονται 
πρσςτριτσβάθμια επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επε¬ 
ξεργασίας Αυμάτων (ΕΕΑ) εντός των Περισχών I και II τσυ 
Π-ΤΧ, όπαυ θα συγκεντρώνονται μέσω των εσωτερικών 
δικτύων απσχέτευσης. Επίσης, μέρας των παραγόμενων 
αστικών λυμάτων τσυ Π-ΤΧ θα διατίθεται πρσς επεξερ¬ 
γασία στην ΕΕΛ Κρανιδίαυ τσυ Δήμου Ερμιονίδας μέσω 
εξωτερικσύ αγωγού. 

Οι ΕΕΛ χωροθετούνται εντός κοινόχρηστων χώρων 
του Π-ΤΧ σε οπτικά απομονωμένες θέσεις και σε από¬ 
σταση ασφαλείας από αριαθετημένα υδαταρέματα και 
χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις. 

Η ΕΕΛ3 θα είναι εξαλακλήρσυ υπόγεια με μόνα υπέρ¬ 
γεια τμήμα των σικίσκσ ελέγχσυ και την μσνάδα εξσυδε- 
τέρωσης ασμαερίων. Οι ΕΕΛ 1 και 2 θα είναι κυρίως υπέρ¬ 
γειες και θα έχαυν μόνα αρισμένες δεξαμενές υπόγειες. 

Τα τριταβάθμια επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των 
ΕΕΛ του έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίαυ θα επαναχρησι- 
μοποιούνται για αστική και περιαστική χρήση (άρδευση 
των χώρων πρασίναυ ταυ Π-ΤΧ και ταυ Γηπέδσυ Γκαλφ, 
πυρόσβεση και πλύσεις οδών πεζοδρόμων του Π-ΤΧ) 
σύμφωνα με τιςπρσδιαγραψέςΚΥΑ 145116/2011, όπως 
τρσπσπσιήθηκε και ισχύει. 

II. Στσιχεία σχεδιασμαύ των ΕΕΛ 

Η δισχέτευση των λυμάτων στις εγκαταστάσεις θα γί¬ 
νεται μέσω δικτύσυ κεντρικών και δευτερευόντων απσ- 
χετευτικών αγωγών, οι οποίοι θα οδεύουν παράλληλα 
με το δίκτυο των οδών και των πεζοδρόμων του ΠΤ-Χ. 
Στα τεχνικά έργα του δικτύου ακαθάρτων προβλέπεται 
η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης κ.λπ. 

11.1. Υδραυλικά και ρυπαντικά ψαρτία σχεδιασμαύ ΕΕΛ 

Τα δεδαμένα σχεδιασμαύ εκάστης ΕΕΛ του έργου πα¬ 
ρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Δεδομένα σχεδιασμαύ εκάστης ΕΕΛ του 


έργου 


α/α 

Παράμετρος 

ΕΕΛ-1 

ΕΕΛ-2 

ΕΕΛ-3 

1 

Ισοδύναμος πληθυσμός 

516 

1179 

27 

2 

Μέση Ημερήσια παροχή σχεδια- 
σμού Οημ. (πινημ) 

129 

294,8 

6,7 

3 

Παροχή από καθαρισμό φίλτρων 
(ιπνημ) 

8 

12 

4 

4 

Μέγιστη ημερήσια παροχή (Οηηθχ 
ιπνημ) 

193,8 

436,4 

13,7 

5 

Ρυπαντικό φορτίο Β005 (ς/κατ/ημ) 

65,0 

65,0 

65,0 

6 

Φορτίο στερεών 55 (ς/κατ./ημ.) 

75,0 

75,0 

75,0 
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11.2. Συνοπτική περιγραφή των ΕΕΛ 

Στις ΕΕΛ 1 και 2 πραγματοποιείται βιολογική επεξερ¬ 
γασία με τη μέθοδο ενεργού ιλύος και ακολούθως υπερ- 
διήθηση μέσω μεμβρανών και απαλύμανση με υπσχλω- 
ριώδες νάτρια. 

Στην ΕΕΛ 3 πραγματαπαιείται βισλαγική επεξεργασία 
σε κλειστό αερόβια σύστημα πρασκαλλημένης βιαμάζας 
ή και παρατεταμένου αερισμού καθώς και απολύμανση 
(σύστημα εοΓηρθοΐ). 

11.3. Διάθεση ιλύος ΕΕΛ 

Σύμφωνα με το σχεδίασμά των ΕΕΛ του έργου υπολο¬ 
γίζεται ότι η παραγόμενη ποσότητα σταθεροποιημένης 
και αφυδατωμένης ιλύος κατά την αιχμή θέρους δεν θα 
ξεπερνά τα 0,33 γπ^ / ημέρα ή 64ΐ<9/εΙ, περιεκτικότητας 
22% σε στερεά από τις μονάδες αφυδάτωσης. Η ιλύς 
θα παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένο φορέα και θα 
τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. 

11.4. Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση. 

Τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα αστικά λύματα των 
τριών ΕΕΛ του έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίου θα επανα- 
χρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασί¬ 
νου του Π-ΤΧ και του Γηπέδου Γκολφ, καθώς και για τις 
έκτακτες ανάγκες πυρόσβεσης και την πλύση οδών-πε- 
ζόδρομων (αστική και περιαστική χρήση) σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στην περιοχή I τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα 
οδηγούνται, μέσω εσωτερικού δικτύου αγωγών στη Λι- 
μνοδεξαμενή Άρδευσης του Γκολφ στα ΒΑ του γηπέδου. 
Από εκεί μέσω των εσωτερικών δικτύων διανομής αρδευ¬ 
τικού νερού θα διατίθενται προς άρδευση του γηπέδου 
γκολφ και του περιβάλλοντα χώρου αυτού, καθώς και για 
έκτακτες ανάγκες πυρόσβεσης και πλύσεις οδών-πεζό- 
δρομων. Η λιμνοδεξαμενή θα τροφοδοτεί και την υπόγεια 
Δεξαμενή Άρδευσης - Πυρόσβεσης στα ΝΑ του γηπέδου. 

Στην Περιοχή II τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από 
τη δεξαμενή συγκέντρωσης της ΕΕΛ-3 θα διατίθενται 
προς άρδευση των χώρων πρασίνου του ΟΤ 12 μέσω 
του εσωτερικού δικτύου διανομής αρδευτικού νερού. 
Όταν δεν απαιτείται άρδευση τα επεξεργασμένα υγρά 
θα παραμένουν στη δεξαμενή της ΕΕΛ-3. 

1.2.3 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

Στην Περιοχή I τα αστικά λύματα θα συλλέγονται μέσω 
τριών διακριτών συλλεκτήριων δικτύων αποχέτευσης. 
Παράλληλα με τα παραπάνω συλλεκτήρια δίκτυα θα 
οδεύουν τα δίκτυα αποχέτευσης των κολυμβητικών 
δεξαμενών, που θα οδηγούν τα αποχλωριωμένα νερά 
εκκένωσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αντίστοι¬ 
χων εξυπηρετούμενων τμημάτων είτε στα αντλιοστάσια 
διανομής των επεξεργασμένων υγρών των ΕΕΛ του έρ¬ 
γου είτε απευθείας στην Λιμνοδεξαμενή Άρδευσης του 
Γκολφ. Η αποχλωρίωση θα γίνεται εντός των κολυμβητι¬ 
κών δεξαμενών πριν τη σταδιακή εκκένωσή τους. 

Στην Περιοχή II το δίκτυο αποχέτευσης θα οδηγεί τα 
λύματα από τις τουριστικές εγκαταστάσεις στην ΕΕΛ-3 
εντός του ΟΤ 12. 

1.2.4 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 

Τα έργα αποχέτευσης ομβρίων περιλαμβάνουν τα 


υδραυλικά έργα αποχέτευσης ομβρίων των οικοδομι¬ 
κών τετραγώνων και του οδικού δικτύου, καθώς και τα 
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

1.2.4.1. Έργα αποχέτευσης ομβρίων οικοδομικών τε¬ 
τραγώνων και καταστρώματος οδών. 

Τα όμβρια του οδοστρώματος θα συλλέγονται επι¬ 
φανειακά και θα οδηγούνται προς τους φυσικούς απο¬ 
δέκτες (υδατορέματα). Τα όμβρια των οδών που δεν 
δύνανται να αποχετευθούν εξολοκλήρου επιφανειακά 
θα συλλέγονται σε κλειστά τοπικά δίκτυα που θα οδεύ¬ 
ουν κατά μήκος των οδών και θα τα οδηγούν προς τους 
φυσικούς αποδέκτες (υδατορέματα). 

Τα όμβρια των ΟΤ θα συλλέγονται στα κλειστά τοπι¬ 
κά δίκτυα αποχέτευσης των νερών εκκένωσης των κο¬ 
λυμβητικών δεξαμενών. Σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθεί 
βορβοροσυλλέκτης, η έξοδος του οποίου θα συνδεθεί με 
το δίκτυο αποχέτευσης των κολυμβητικών δεξαμενών, 
το οποίο θα καταλήγει στη λιμνοδεξαμενή άρδευσης. 

1.2.4.2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός του 
ακινήτου Θα κατασκευαστούν εγκάρσιοι οχετοί σε συ¬ 
γκεκριμένες θέσεις για την απαγωγή των ομβρίων προς 
τους φυσικούς αποδέκτες (υδατορέματα). Στα σημεία 
διασταύρωσης των εσωτερικών οδών της Περιοχής I με 
οριοθετημένα υδατορέματα προβλέπεται η κατασκευή 
των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων διασύνδεσης 
των υδατορεμάτων. 

1.2.5 Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 

Εντός του Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού θα 

εφαρμοστεί Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΔΣΑ) μετά από κατάλληλη μελέτη Διαχείρισης που θα 
συνταχθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου. 

1.2.6 Κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων 

Η ηλεκτροδότηση της Περιοχής I του Π-ΤΧ θα γίνει από 
το δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) της ΔΕΔΔΗΕ (20 Κν, 250 
ΜΥΑ), ενώ η Περιοχή II θα εξυπηρετείται από το δίκτυο 
Χαμηλής Τάσης (135 ΚΥΑ). 

Η συνολική μέγιστη ζήτηση Ηλεκτρικής Ισχύος του 
έργου ανέρχεται σε 5.700 Κνν (6.700 ΚνΑ)/ημέρα ή 2 
Θννίι / έτος. 

Η συνολική ετήσια κατανάλωση υγραερίου ανέρχεται 
σε περίπου 8.800 ητΤ 

2. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περι¬ 
οχής του έργου και ευαίσθητα στοιχεία περιβάλλοντος 

2.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Θι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης 
στην περιοχή του ακινήτου καθορίζονται στο Ειδικό 
Σχέδιο Χωρικής ΑνάπτυξηςτηςΣτρατηγικής Επένδυσης 
(ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «ΚίΙΙθάβ ΗΙΙΙε» στην περιοχή 
Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδαςτης Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το 
οποίο εγκρίθηκε με το από 3.12.2015 π.δ. (ΑΑΠΘ' 247). 

2.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περι¬ 
οχής του έργου: 

2.2.1. Δασικές εκτάσεις: Θι εν λόγω εκτάσεις, εμβαδού 
52.850,34 τ.μ. περίπου βρίσκονται εκτός της έκτασης του 
παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και δεν προβλέπε- 
ται καμία επέμβαση σε αυτές. 

Εξαίρεση αποτελεί μικρότμήματηςχαρακτηρισμένης 
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δασικής έκτασης εμβαδσύ 275 ιη^ από τα απαίσ διέρχε¬ 
ται τμήμα τσυ κύριαυ εσωτερικαύ αδικσύ δικτύσυ ήπιας 
κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 34 πη για τη διασύνδεση 
των ΟΤ 4.1 και 4.2. Για το τμήμα αυτό έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

2.2.2. Παραρεμάτιες εκτάσεις: Οι παραρεμάτιες εκτά¬ 
σεις εκατέρωθεν των οριοθετημένων υδατορεμάτων 
εντός της Περιοχής I του ακινήτου βρίσκονται εκτός της 
δομήσιμης έκτασης του Π-ΤΧ και τηρείται ζώνη προστα¬ 
σίας 10 ΓΠ από την καθορισμένη οριογραμμή τους. Οι 
εκτάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο δίκτυο ελεύ¬ 
θερων χώρων του Π-ΤΧ και η υφιστάμενη παραρεμάτια 
βλάστηση (όπου υπάρχει) διατηρείται και ενισχύεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των χώρων πρασίνου του Π-ΤΧ. 

2.2.3. Χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος: Εντάς των 
ΒΑ ορίων της Περιοχής I του Π-ΤΧ και εκτός της δομή¬ 
σιμης έκτασης του ακινήτου εντοπίζονται ενδείξεις αρ¬ 
χαιοτήτων, σύμφωνα με την υπ'αρ. Α.Π. ΥΥΠΟΑ/ΙΔΑΙΚ/ 
ΔΒΜΑ/ ΤΣΠΑΕΕ/294243/190983/ 5100/340/25.7.2017 
απόφαση της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτι¬ 
στικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ). Στο πλαίσιο της ανά¬ 
πτυξης τα αρχαιολογικά ευρήματα οριοθετούνται εντός 
χώρου επιφάνειας 22 στρ. περίπου, ο οποίος δεν περι¬ 
λαμβάνεται στη δομήσιμη έκταση του Π-ΤΧ, διατηρείται 
αδόμητος χωρίς καμία επέμβαση και εντάσσεται στο 
ευρύτερο δίκτυο ελεύθερων χώρων του Π-ΤΧ, με σκοπό 
την προστασία και ανάδειξή του μέσω προγραμμάτων 
ενημέρωσης - ξενάγησης - ευαισθητοποίησης που θα 
καταρτιστούν. 

3. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορ¬ 
τίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 

3.1. Αέρια απόβλητα. Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα 
επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 
ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Στη με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 ΚΥΑ (Β' 
488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

2. Στη με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 ΚΥΑ (Β' 
920), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια 
εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδ¬ 
μίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλι- 
κών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρι¬ 
κό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/107/ΕΚ. 

3. Για τις σημειακές εκπομπές αιωρούμενων στερεών 
(σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 
100 πη 9 /ιτιξ που καθορίζεται από το άρθρο 2 παρ. δ' 
του π.δ.1180/1981 (Α'293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομη¬ 
χανιών, βιοτεχνιών...». 

4. Οι εκπομπές απά τη λειτουργία των σταθερών εστιών 
καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού ρυθμίζονται 
στην υπουργική απόφαση οικ. 189533/2011 (Β' 2654). 

3.2. Για τις οριακές τιμές, την επεξεργασία και δια¬ 
χείριση των υγρών αποβλήτων ισχύουν οι ακόλουθες 
διατάξεις: 


1. Η αριθμ. οικ. 5673/400/1997 υπουργική απόφαση 
(Β' 192), με την οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για 
την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως τροποποιη¬ 
μένη ισχύει. 

2. Η αριθμ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) υγειονομική διάταξη 
περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της 
εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ). 

3. Η αριθμ. οικ. 145116/2011 ΚΥΑ (Β'354), με την οποία 
καθορίζονται μέτρα, όροι και διαδικασίες για την επα- 
ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, 
όπως τροποποιημένη ισχύει. 

4. Ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί 
στην περιοχή του έργου. 

3.3. Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δο¬ 
νήσεων καθορίζονται στις εξής διατάξεις: 

Ι.Τοπ.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'/1981) «Περί ρυθ¬ 
μίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μη¬ 
χανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ 
τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το από 20.01.1988 π.δ. (ΦΕΚ 61/Δ'/1988) για τις 
οριακές τιμές στάθμης θορύβου εντός των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και στα όρια του γηπέδου (παράγραφος 
Ζ2του άρθρου 1). 

3. Το π.δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010) Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 
οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των π.δ. 18/1996 και 
377/1993, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 81/2011, 
(ΦΕΚ 197/Α'/9.9.2011) «Τροποποίηση του π.δ. 57/2010 
(97/Α') σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/127/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ». 

4. Η υπουργική απόφαση οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 
570/Β'/9.9.1986) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπο¬ 
μπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ 
ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ». 

5. Η υπουργική απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/ 
Β'/18.10.88) για «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 
στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοτα¬ 
ξίου και ειδικάτερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, 
των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συ¬ 
γκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και 
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών», όπως τροποποιήθηκε από την υπουργι¬ 
κή απόφαση 10399Φ5.3/361/91 (ΦΕΚ 359Β'/28.5.1991) 
«Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των 
πυργογερανών σε συμπλήρωση της υπουργικής απάφα- 
σης 69001/1921/1988». 

6. Η υπουργική απόφαση 765/1991 (ΦΕΚ 81 Β'/ 
21.2.1991) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 
θορύβου των υδραυλικών πτυών, των πτυών με κα¬ 
λώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των 
φορτωτών - εκσκαφέων», όπως τροποποιήθηκε με την 
ΥΑ οικ.11481 /523/97 (ΦΕΚ 295Β'/11.4.1997). 
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7. Η υπουργική απόφαση 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 
1418Β71.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρή¬ 
ση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε 
από την υπουργική απόφαση Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 
286Β72.3.2007). 

8. Η κοινή υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 
59/Δ/1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός»: Ισχύουν του¬ 
λάχιστον τα όρια του Πιν. 3 «Κατηγορίας Β κανονικής 
ακουστικής άνεσης» του άρθρου 12 του κτιριοδομικού 
κανονισμού όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οποία η στάθ¬ 
μη θορύβου κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μο¬ 
νάδας εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων (εντός των 
υπνοδωματίων), να μην υπερβαίνει τα 35 άΒ(Α) από τους 
εξωτερικούς θορύβους και τα 30 άΒ(Α) από θορύβους 
εγκαταστάσεων. 

4. Ισχύουσες διατάξεις για τη διαχείριση στερεών και 
επικίνδυνων αποβλήτων 

1. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και 
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων 
και μη, ισχύουνοιδιατάξειςτουν. 4042/2012 (Α' 24), του 
εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε 
με την κοινή υπουργική απόφαση οικ.51373/4684/2015 
(Β'2706) καιτουν. 2939/2001 (Α' 179), όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το ν. 4496/2017 (Α' 170). 

2. Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν οι κοινές 
υπουργικές αποφάσεις 13588/725/2006 (Β' 383), 
24944/1159/2006 (Β' 791) και 62952/5384/2016 (Β'4326). 

3. Για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
2939/2001 (ΑΊ 79), όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι¬ 
σμού (ΑΗΗΕ) ισχύουν οι διατάξειςτης κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ' αρ. Η.Π. 23615/651 /Ε.103/2014 (Β' 1184). 

5. Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευ¬ 
τών ισχύουν οι διατάξειςτης κοινής υπουργικής απόφα- 
σης41624/2057/Ε103/10(ΒΊ625). 

6. Για τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
36259/1757/Ε103/2010 (Β' 1312). 

7. Για τα απόβλητα ελαίων ισχύουν οι διατάξεις π.δ. 82/ 
2004 (Α' 64). 

5. Οροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβά- 
νονται για την αντιμετώπιση (πρόληψη - ελαχιστοποί- 
ηση - επανόρθωση - αποκατάσταση) των δυνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

5.1 Γενικοί Οροι 

1. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει 
ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας αυτού, 
όπως ενδεικτικά ο ανάδοχός του, φέρουν την ευθύνη 
για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 
περιορισμών που καθορίζονται με την παρούσα από¬ 
φαση, κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Οι φορείς 
κατασκευής και λειτουργίας υποχρεούνται, κατά το χρο¬ 
νικό διάστημα ευθύνης τους, να προβαίνουν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων από τα εν λόγω φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα. 


2. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για την πα¬ 
ρακολούθηση τηςτήρησηςτων περιβαλλοντικών όρων, 
μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα 
απόφαση και να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του στη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή στις 
υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ως 
άνω υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

3. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει 
ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας αυτού 
υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή στην 
περίπτωση του έργου, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη 
σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς 
όρους αυτού. 

4. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου λαμ- 
βάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται η τήρηση των παρόντων περιβαλλοντικών όρων 
και η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων 
περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην κα¬ 
τασκευή και λειτουργία του έργου. 

5. Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία 
του έργου πρέπει να εξασφαλίζονται κατά προτεραιό¬ 
τητα αυτές που αφορούν τα έργα προστασίας του περι¬ 
βάλλοντος που απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των 
όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης. 

6. Για την πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων 
πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα απόφα¬ 
ση, συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης, εκσυγχρο¬ 
νισμού, επέκτασης ή τροποποίησης αυτών, διενεργείται 
περιβαλλοντική αδειοδότηση από την Αρχή που είναι 
αρμόδια κατά τις ισχύουσες διατάξεις για την περιβαλλο¬ 
ντική αδειοδότηση του συνολικού έργου που προκύπτει. 

7. Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα, δραστηριότη¬ 
τες και εγκαταστάσεις που αφορούν την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου και προκύπτουν σε στάδιο που 
έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης, αδειο- 
δοτούνται περιβαλλοντικά από την αρμόδια αρχή κα¬ 
τόπιν υποβολής και αξιολόγησης, είτε Τεχνικής Περι¬ 
βαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 
7 του V. 4014/2011 (Α' 209) και το άρθρο 9 της αριθμ. 
ΟΙΚ.167563/ΕΥΠΕ/19.4.2013 υπουργικής απόφασης (Β' 
964), είτε φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ σε εφαρμογή 
του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. 

8. Για οποιοδήποτε επιμέρους έργο ή δραστηριότη¬ 
τα που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, 
οφείλουν να εξασφαλίζονται εγκαίρως όλες οι προβλε- 
πόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, 
οι οποίες και πρέπει να ευρίσκονται σε ισχύ καθ' όλο το 
διάστημα κατασκευής ή λειτουργίας του οικείου έργου 
ή δραστηριότητας. 

9. Πριν από την έναρξη κατασκευήςτου έργου, ο κύρι¬ 
ος του έργου οφείλει να συγκροτήσει Μηχανισμό Περι¬ 
βαλλοντικής Παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται 
η παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων, η υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέ- 
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σεων και αναφορών και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και 
η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχεί¬ 
ρισης (ΣΠΛ), σύμφωνα και με τον επόμενο όρο της πα¬ 
ρούσας παραγράφου. 

10. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να εφαρμόσει το 
ΣΠΛ και το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολού¬ 
θησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.7 του πα¬ 
ρόντος άρθρου, ώστε να εξασφαλίζονται ο έλεγχος των 
επιπτώσεων της κανονικής λειτουργίας, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, η πρόληψη ή και ο έλεγχος 
των επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, 
η αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση 
των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από όλες τις δραστηριότητες του έργου, η 
δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών ελέγ¬ 
χου των επιπτώσεων και των μεγεθών που αποτελούν 
δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, προς τους πολίτες 
και τους ενδιαφερομένους φορείς ή υπηρεσίες, τόσο 
μέσω του διαδικτύου όσο και με την υποβολή περιοδι¬ 
κής, ετήσιας ή συχνότερης, έκθεσης, καθώς και η διαρ¬ 
κής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Για τη 
διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού και της αποτελεσμα¬ 
τικής εφαρμογής του ΣΠΛ μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
διεθνή πρότυπα και διαδικασίες. 

11. Για την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και την 
παραλία και για την παραχώρηση της χρήσης αυτών 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ν. 
2971/2001 για «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας» ή «παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την 
εκτέλεση έργων». 

12. Στο εσωτερικό οδικό δίκτυο να επιτρέπεται η πρό¬ 
σβαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστικού, 
ασθενοφόρου κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των χρηστών 
καθώς και οχημάτων ΑΜΕΑ. 

13. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους επόμε¬ 
νους όρους της παρούσας παραγράφου, απαγορεύεται 
κάθε είδους επέμβαση στις δασικές εκτάσεις, εμβαδού 
52.850,34 τ.μ. περίπου, που βρίσκονται εκτός της έκτα¬ 
σης του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, οι οποίες 
και διατηρούν αναλλοίωτο τον δασικό χαρακτήρα τους. 

14. Ειδικώς για το τμήμα της χαρακτηρισμένης δασικής 
έκτασης εμβαδού 275 τ.μ. από το οποίο διέρχεται τμήμα 
του κύριου εσωτερικού οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφο¬ 
ρίας συνολικού μήκους 34ιη με σκοπό τη διασύνδεση 
των Ο.Τ. 4.1 και 4.2 του παραθεριστικού-τουριστικού 
χωριού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δασικής νο¬ 
μοθεσίας. Για το τμήμα αυτό, απαιτείται η υποβολή στην 
αρμόδια δασική υπηρεσία μελέτης δασικής οδοποιίας 
και μελέτης αποκατάστασης των τυχόν διαταραχθεισών 
επιφανειών (πρανή κ.λπ). 

15. Επειδή η παρούσα απόφαση επέχει θέση έγκρι¬ 
σης επέμβασης απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων 
όρων και προϋποθέσεων επί των δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεων: 

α. Σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου 
σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας και θεωρούνται δημόσιες, θα πρέπει να ακο¬ 
λουθηθούν τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 45 και 49 
του V. 998/1979 όπως ισχύει. 


β. Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του 
έργου πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις της αριθμ. 15277/23.3.2012 (ΦΕΚ Β' 1077) 
υπουργικής απόφασης. 

γ.Τυχόν επιπλέον επεμβάσεις εντός δασικού χαρακτή¬ 
ρα εκτάσεων πρέπει να διενεργηθούν κατόπιν εγκεκρι¬ 
μένων μελετών και εγκρίσεων επεμβάσεων, στοχεύοντας 
στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, σύμφω¬ 
να με την ισχύουσα δασική νομοθεσία. 

δ. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται 
με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει 
το Δασαρχείο ή η Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου και 
αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στη Δ/νση 
Δασών περιφερειακής ενότητας. 

ε. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκτα¬ 
ση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες όπου 
απαιτούνται (όπως στις περιπτώσεις της έγκρισης οδο¬ 
ποιίας, είτε αποτελεί αυτή κύριο έργο, είτε είναι συνοδό). 

στ. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και 
τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου πρέπει πριν την 
έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου να υποβληθεί 
για έγκριση στην αρμόδια δασική υπηρεσία ειδική φυτο- 
τεχνική μελέτη.Τα φυτικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν 
οφείλουν να είναι αυτόχθονα και όχι ξένα προς τη φυσική 
φυτοκοινωνία της περιοχής. Η αφαιρούμενη φυτική γη 
διαφυλάσσεται κατάλληλα με σκοπό να χρησιμοποιηθεί 
στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις. Οι φυτεύσεις θα συ¬ 
ντηρηθούν για τα πρώτα 3 χρόνια με ευθύνη του φορέα 
του έργου. 

ζ. Ναληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απο¬ 
τροπή του ενδεχόμενου κινδύνου πρόκλησης και επέ¬ 
κτασης πυρκαγιάς τόσο στις εντός της έκτασης δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις, όσο και στις παρακείμενες δασικές 
εκτάσεις, κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας του. 

η. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περι¬ 
ορισμό της διάβρωσης αλλά και της ρύπανσης. 

Ειδικότερα να μη γίνει η απόθεση άχρηστων ή πλεο- 
ναζόντων υλικών εκσκαφής σε παρακείμενες θέσεις οι 
οποίες φέρουν δασική βλάστηση, καθώς επίσης εντός 
των κοιτών ρεμάτων ή χειμάρρων προκειμένου να απο¬ 
τραπεί η υποβάθμιση και διατάραξη της οικολογικής 
και βιολογικής ισορροπίας των χερσαίων και υδάτινων 
οικοσυστημάτων. 

θ. Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, 
αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της έγκρισης 
επέμβασης, κατά την ενσωμάτωσή της στην παρούσα 
απόφαση, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες 
όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης, με τις προκύπτουσες από 
την Δασική Νομοθεσία συνέπειες. 

ι. Το κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων 
θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου εξ' 

αρχής· 

ια. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την 
ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 71 του ν. 998/1979 και σε περίπτωση τέτοια την 
ανάκληση της παρούσας απόφασης. 
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ιβ. Η δασική υπηρεσία συδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν 
αξιώσεις, εκνίκηση και πραβλήματα πσυ δημισυργσύνται 
εκ μέρους τρίτων και επί εκτάσεων εκτός των ανωτέρω 
οριζόμενων διά της απόφασης. 

ιγ. Με την παρούσα απόφαση δεν θίγονται εμπράγμα¬ 
τα δικαιώματα του Δημοσίου επί της έκτασης. 

ιδ. Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των όρων της 
παρούσας απόφασης κατά τσ μέρας της εφαρμσγής των 
διατάξεων της δασικής νσμσθεσίας, ανατίθεται στην αρ¬ 
μόδια τοπική δασική υπηρεσία. 

16. Για την πρσστασία αρχαισλογικών χώρων και ιστσ- 
ρικών μνημείων να τηρούνται τα ακόλουθα: 

α. Να προσδιοριστούν με ανασκαφική έρευνα τα όρια 
των αρχαιολογικών θέσεων ^10, ^15, ^37, «Κάμπος», 
«Θέση 1», Θέση 2», προκειμένου να μη θιγούν οι αρχαι¬ 
ότητες από τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις. 

β. Όλες οι οριστικές και αρχιτεκτονικές μελέτες να 
υποβληθούν για έγκριση στις αρμόδιες Διευθύνσεις 
του ΥΠΠΘΑ. 

γ. Στην οριστική μελέτη να μετακινηθεί η θέση της 
Λέσχης του Γκολφ, ώστε να μη θιγούν οι εντοπισμένες 
αρχαιότητες της Θέσης 2. 

δ. Να προσδιοριστούν στην οριστική μελέτη με ακρί¬ 
βεια οι οδεύσεις διέλευσης όλων των δικτύων, λαμβά- 
νοντας υπ' όψιν τις εντοπισμένες αρχαιότητες. 

ε. Να εκπονηθεί από τον κύριο του έργου, σε συνερ¬ 
γασία με την ΕΦΑ Αργολίδας, μελέτη προστασίας και 
ανάδειξης των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί 
στη θέση «Μποστάνι» και να υλοποιηθεί εντός του έτους, 
μετά την έγκρισής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΠΘΑ. 

στ. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να πραγματοποιη¬ 
θούν υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Αργολίδας, η οποία θα 
πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως πριν την 
έναρξη αυτών. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων 
οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει σωστική 
ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
αρ. 37 του ν. 3028/2002 από τα αποτελέσματα της οποίας 
θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών. 

ζ. Για την παρακολούθηση και την εκτέλεση όλων των 
αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και την 
προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων στο 
πλαίσιο του έργου, να υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίλη- 
ψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΌΑ και του Κυρί¬ 
ου του έργου, όπως ορίζεται στο κεφ. Γ', άρθρο 6 του 
V. 4072/2012 και εγκρίθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ 
ΔΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/218308/156376/3010/344/10.05.2018 
υπουργική απόφαση περί έγκρισης του Προτύπου Μνη¬ 
μονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά το άρθρο 6 
παρ.1 του κεφαλαίου Γ' του ν. 4072/2012 

17. Η πρόσβαση στην παραλία έμπροσθεν της Περιο¬ 
χής II του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού πρέπει 
να είναι ελεύθερη για το κοινό γενικά και όχι μόνο για 
τους ενοίκους της ανάπτυξης. 

5.2. Όριστικοποίηση σχεδιασμού 
1. Για τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σχεδίασμά 
του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 


α. Ό πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του 
περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων συνδυάζεται με 
τις αρχές του περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχε- 
διασμού και εναρμονίζεται προς τις αρχές της αειφορί- 
ας όπως διαμορφώσεις εδάφους, αξιοποίηση ομβρίων 
υδάτων, εξοικονόμηση και χρήση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας, ανακύκλωση αποβλήτων κ.λπ. 

β. Ό σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων λαμ¬ 
βάνει υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) ο οποίος έχει 
εγκριθεί με την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Β/οικ. 
5825/2010 (Β' 407) και τις σχετικές τροποποιήσεις και 
εγκυκλίους εφαρμογής αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν, 
και ο οποίος στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης συμ¬ 
βατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φω¬ 
τισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με ταυτόχρο¬ 
νη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς 
χώρους των κτιρίων. Ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη οι 
κάτωθι παράμετροι: αα) διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος, ββ) κατάλ¬ 
ληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά 
προσανατολισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, 
φυσικού φωτισμού και αερισμού, γγ) ενσωμάτωση 
τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστη¬ 
μάτων, όπως νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας, θερμοκήπιο, 
δδ) ηλιοπροστασία, εε) εξασφάλιση οπτικής άνεσης 
μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού. 

γ. Για την επίτευξη βελτιωμένου μικροκλίματος, εξοι¬ 
κονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης των συνθηκών 
διαβίωσης, εφαρμόζονται σε επίπεδο περιβάλλοντος 
χώρου τα ακόλουθα: 

αα. Φύτευση σύμφωνα με φυτοτεχνική μελέτη που 
συντάσσεται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση 
σύμφωνα με την περίπτωση 3 της παραγράφου 5.2. του 
παρόντος άρθρου. 

ββ. Για τη μείωση των προκαλούμενων θερμικών φορ¬ 
τίων, λόγω ακτινοβολούμενης θερμότητας του ήλιου, οι 
επιφάνειες των υλικών επιστρώσεων πεζοδρομίων-πε- 
ζοδρόμων πρέπει να είναι χαμηλής ανακλαστικότητας 
και θερμοχωρητικότητας. 

δ. Όι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι λοιπές κατασκευ¬ 
ές εναρμονίζονται από ογκολογικής, μορφολογικής και 
χρωματικής άποψης με τα πρότυπα της παραδοσιακής 
οργάνωσης και αρχιτεκτονικής της περιοχής, καθώς και 
τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και σύμφωνα με 
μελέτη που εκπονείται με ευθύνη του φορέα του έργου 
και έχει υποχρεωτική εφαρμογή. Τα κτίρια αναπτύσσο¬ 
νται σε μικρή κλίμακα και ακσλσυθσύν, κατά τσ δυνατόν, 
τις φυσικές κλίσεις του εδάφους, έτσι ώστε να επιτυγ¬ 
χάνεται αρμονική ένταξή τους στο φυσικό ανάγλυφο 
του εδάφους. Το κέλυφος των κτιρίων προσαρμόζεται 
στις απαιτήσεις του πολεοδομικού και βιοκλιματικού 
σχεδιασμού και στο φυσικό περιβάλλον και οι όποιες 
κατασκευές σ' αυτό (καμινάδες - απολήξεις κλιμακοστά¬ 
σιων, πέργκολες - στηθαία κ.λπ.) εντάσσονται δομικά και 
αισθητικά στον συνολικό σχεδιασμό του κτιρίου. 

ε. Η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων (επιφάνειες 
προορισμένες για φύτευση, διατήρηση επιφανειακού 
εδάφους, επιφάνειες και υλικά επίστρωσης) προσαρ- 
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μόζεται, κατά το δυνατόν, στα φυσικά χαρακτηριστικά 
της πρσς πσλεσδόμηση περισχής και στις αρχές ταυ βι- 
οκλιματικού σχεδιασμού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
ασφαλτόστρωση ή η χρήση σκυροδέματος ως υλικού 
επίστρωσης σε επιφάνειες που δεν εξυπηρετούν τις 
απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου. 

στ. Εξασφαλίζεται ενιαίο δίκτυο κοινόχρηστων υπαί¬ 
θριων χώρων πρασίνου εντός της ανάπτυξης. 

2. Διατηρείται η φυσική βλάστηση των οριοθετημένων 
ρεμάτων που διέρχονται από την έκταση, τυχόν αντιστη¬ 
ρίξεις επενδύονται με φυσική πέτρα και διασφαλίζεται 
η ανεμπόδιστη ροή των υδάτων. Η κοίτη των ρεμάτων 
διατηρείται στη φυσική της κατάσταση. 

3. Εκπονείται μελέτη διαχείρισης των χώρων πρασίνου 
της ανάπτυξης (ελεύθερων και κοινόχρηστων) και να 
υποβληθεί πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, 
η οποία και περιλαμβάνει το προβλεπόμενο πρόγραμμα 
φυτεύσεων - μεταφυτεύσεων τοπικών ειδών (ελαιόδεν- 
δρα, μακία, χορτολιβαδική και υδροχαρής βλάστηση) 
κατά τις φάσεις κατασκευής του έργου, καθώς και το 
πρόγραμμα διαχείρισης των χώρων αυτών κατά τη φάση 
πλήρους λειτουργίας της ανάπτυξης, ώστε να διατηρεί¬ 
ται και ενισχύεται η φυτοκάλυψη του γηπέδου σε συμ¬ 
φωνία και με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 
(ΥΑ 1420/82031/2015). Στην πιο πάνω μελέτη, εξειδι¬ 
κεύεται η εφαρμογή των ακόλουθων όρων: 

α. Η φθορά δασικής βλάστησης να περιορίζεται στην 
ελάχιστη δυνατή. 

β. Ο αριθμός των δένδρων που φυτεύονται πρέπει να 
υπερκαλύπτει το διπλάσιο του αριθμού δένδρων που θα 
χρειαστεί να αφαιρεθούν κατά τις εργασίες κατασκευής 
του έργου. 

γ. Η επιλογή των φυτευτικών ειδών και η διάταξή τους 
στον περιβάλλοντα χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε: αα) να εντάσσονται αρμονικά 
στο φυσικό τοπίο του γηπέδου (ελαιώνες, θάμνοι, ποώδης 
βλάστηση, δασικές εκτάσεις), ββ) να συμβάλλουν στην 
προστασία από τη διάβρωση, στην προσέλκυση ειδών πα¬ 
νίδας, στην οτπική συνέχεια και στη μείωση του θορύβου. 

δ. Το πρόγραμμα εγκατάστασης και ανάπτυξης της 
βλάστησης πρέπει να συνδέεται με το πρόγραμμα υλο¬ 
ποίησης του έργου, προκειμένου το νέο πράσινο να δη- 
μιουργηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

ε. Το πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να προβλέπει 
λεπτομερείς οδηγίες και δοσολογίες για τη λίπανση, τη 
φυτοπροστασία, το κλάδεμα και την αντικατάσταση 
αποτυχημένων φυτεύσεων, καθώς και για κάθε άλλη 
σημαντική εργασία πρασίνου. 

4. Δημιουργείται προσωρινό φυτώριο στην περιοχή 
του έργου, με συλλογή σπόρων ή νεαρών φυτωρίων, που 
θα χρησιμοποιηθούν στην επανεγκατάσταση της βλά¬ 
στησης σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία. 

5. Η πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων του ακι¬ 
νήτου και των εγκαταστάσεων του έργου εξασφαλίζεται 
με τη σχεδίαση και εγκατάσταση ενός πλήρους συστή¬ 
ματος εποπτείας, έγκαιρης ειδοποίησης και άμεσης δι¬ 
αθεσιμότητας νερού πυρόσβεσης. 

6. Πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων εκ¬ 
πονείται Οικολογική Μελέτη Βάσης (ΟΜΒ) για την κα¬ 


ταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της χλωρίδας 
και πανίδας της εκτάσεως του έργου και της κοντινής 
περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορνιθοπανίδα και 
τα θηλαστικά. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο 
παρακολούθησης της βιοποικιλότητας κατά τις φάσεις 
κατασκευής και λειτουργίας και μέτρα για την πρόληψη/ 
αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων. 

7. Πριν από την έναρξη κατασκευήςτων έργων, διεξά¬ 
γονται ηχομετρήσεις για την καταγραφή του θορύβου 
υποβάθρου στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολού- 
θησηςτου έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 5.7 
του παρόντος άρθρου. 

8. Πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων, να 
καταρτιστεί σχέδιο αντιμετώπισης διάβρωσης και ρύ¬ 
πανσης, το οποίο καλύπτει όλες τις φάσεις κατασκευής 
του έργου και εξειδικεύει τα μέτρα οργάνωσης των εργο- 
ταξίων-προσωρινών αποθεσιοθαλάμων, τα μέτρα αντι¬ 
μετώπισης της διάβρωσης και ατυχημάτων ρύπανσης, 
καθώς και το σύστημα διαχείρισης των παραγόμενων 
αποβλήτων κάθε φάσης. 

9. Τα δίκτυα υποδομών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέ¬ 
τευσης, Η/Μ πρέπει να είναι υπόγεια και να λαμβάνεται 
μέριμνα για την εξυπηρέτηση μελλοντικών χρήσεων 
όμορων ιδιοκτησιών της Περιοχής I για τον περιορισμό 
των χωματουργικών αναγκών. 

10. Να γίνει σαφής οριοθέτηση των χώρων που θα 
γίνουν κατασκευαστικές εργασίες πριν από την έναρξη 
των φάσεων κατασκευής. 

5.3. Κατασκευή του έργου 

1. Χρήση φυσικών πόρων και άλλα θέματα κατασκευής: 

α.Τα απαιτούμενα γιατην κατασκευή του έργου αδρα¬ 
νή και χωματουργικά υλικά (εφεξής «αδρανή υλικά») εξα¬ 
σφαλίζονται από τα υλικά εκσκαφών του έργου και από 
νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις λήψ ης αδρανών 
υλικών (λατομεία, αμμοληψίες κ.λπ.), υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι η εν λόγω λήψη δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 
προβλέψεις της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων των ως άνω εγκαταστάσεων. 

β. Κατά τις χωματουργικές εργασίες λαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα γιατην αποφυγή: α) οποιουδήποτε 
είδους φαινόμενων αποσταθεροποίησης εδαφών ή δι¬ 
ασκορπισμού χωματουργικών και αδρανών υλικών του 
έργου, όπως κατολισθήσεων, διάβρωσης πρανών και 
απόπλυσης σωρών αδρανών, και β) πρόκλησης επιπτώ¬ 
σεων σε άλλες υποδομές ευρισκόμενες στην περιοχή. Στις 
περιπτώσεις που η πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω 
φαινόμενων παρουσιάζεται αυξημένη, όπως σε περίοδο 
υψηλών βροχοπτώσεων, διακόπτονται οι χωματουργικές 
εργασίες στις θέσεις που εμφανίζουν υψηλές κλίσεις. Ει¬ 
δικότερα, οι εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών έργων περιο¬ 
ρίζονται στις απολύτως αναγκαίες και αποφεύγονται οι 
άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

γ. Οι διενεργούμενες εκσκαφές περιορίζονται στις 
αναγκαίες και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτές 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του έρ¬ 
γου σε χωματουργικά ή, και με κατάλληλο εμπλουτισμό, 
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που θα 
φυτευτεί. 
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δ. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις τσυ έργσυ χωρσθε- 
τσύνται εντός της περισχής τσυ έργσυ στις θέσεις πσυ 
απεικονίζονται στον χάρτη ΜΠΕ-2, κλίμακας 1:5.000 
«Χάρτης χρήσεων γης και υποδομών -θέσεις λήψης 
φωτογραφιών» της ΜΠΕ του έργου. 

ε. Οι ανάγκες του έργου σε σκυρόδεμα, καλύπτονται 
κατά προτεραιότητα από νομίμως λειτουργούσες υφι¬ 
στάμενες μονάδες. Εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, 
είναι δυνατή η εγκατάστασης προσωρινής μονάδας πα¬ 
ραγωγής σκυροδέματος μετά από υποβολή, αξιολόγηση 
και έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011. 
Στη μελέτη αυτή, πρέπει να αιτιολογείται η αδυναμία 
κάλυψης των αναγκών σε σκυρόδεμα από υφιστάμενες 
μονάδες και να εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης 
με τους ακόλουθους όρους: 

αα. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος εγκαθίσταται 
και λειτουργεί μόνο για το χρόνο που είναι απολύτως 
απαραίτητη, ενώ απεγκαθίσταται και απομακρύνεται 
αμέσως μετά, με ευθύνη της επίβλεψης. 

ββ. Η θέση της μονάδας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 
200 μέτρα από τα όρια ρυμοτομικού σχεδίου ή οικισμών. 

γγ. Η σκόνη που εκπέμπεται από την λειτουργία του 
συγκροτήματος θραύσης, πρέπει να ελαχιστοποιείται 
μέσω καταιονισμού με νερό στις κρίσιμες θέσεις, όπως 
τα στάδια θραύσης και η έξοδος του προϊόντος από το 
συγκρότημα, ενώ τα απαέρια πρέπει να οδηγούνται για 
αποκονίωση σε σακκόφιλτρα. 

δδ. Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου πρέπει να 
γίνονται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που 
θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων. 

εε. Για την παρασκευή σκυροδέματος χρησιμοποιού¬ 
νται κλειστά συστήματα υγρού τύπου. 

στ. Η κατάληψη χώρου για αποθήκευση των αδρανών 
παραγωγής σκυροδέματος ελαχιστοποιείται με τη χρή¬ 
ση κατάλληλων σιλό. Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου 
πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες 
εκτόνωσης να εξαερώνονται σε φίλτρα. 

ζζ. Οι τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγ¬ 
ματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα 
ή ισοδύναμης απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό 
κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζυγιάστρες, 
στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής απόθεσης αδρανών, 
στους ανελκυστήρες υλικών και σε οποιοδήποτε άλλο 
σημείο ενδέχεται να υπάρχει εκπομπή σκόνης ή αιωρού- 
μενων σωματιδίων. 

στ. Εντός εξαμήνου από το πέρας των εργασιών σε 
οποιοδήποτε αυτοτελές τμήμα του έργου απομακρύ¬ 
νονται, με ευθύνη του κυρίου του, οι κάθε είδους εργο- 
ταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία κ.λπ.) και 
μηχανήματα, καθώς και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα 
υλικά, και διατίθενται κατά τα προβλεπόμενα στην κεί¬ 
μενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

ζ. Αν κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών 
αποκαλυφθεί υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, εκπονεί¬ 
ται κατάλληλη μελέτη αποστράγγισης της περιοχής του 
έργου. 

η. Ο φωτισμός στους εργοταξιακούς χώρους περι¬ 
ορίζεται, κατά προτίμηση, μόνο στα σημεία που αυτό 


κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση των ερ¬ 
γασιών και την ασφάλεια του προσωπικού. Ο φωτισμός 
έχει κατεύθυνση προς το έδαφος και τοποθετείται κατά 
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το φαινόμενο διάχυσης 
φωτός εκτός του χώρου εργασίας. 

θ. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστά¬ 
μενες υποδομές στο πλαίσιο του έργου (π.χ. υφιστάμενο 
δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) υλοποιείται σε συ¬ 
νεργασία με τους αρμόδιους φορείς και κατά τρόπο ώστε 
να ελαχιστοποιούνται στο βαθμό που είναιτεχνικώς δυ¬ 
νατόν οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση 
που οποιεσδήποτε υποδομές υποστούν δυσμενείς επι¬ 
πτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο, ο 
κύριος του έργου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους 
το ταχύτερο δυνατόν, με δικέςτου δαπάνες και ενέργειες 
και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για 
τις εν λόγω υποδομές φορέας. Σε περίπτωση που η απο¬ 
κατάσταση ενός έργου υποδομής πρέπει να υλοποιηθεί 
με μέριμνα του αρμόδιου γι' αυτό φορέα, ο κύριος του 
έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει τη σχετική χρημα¬ 
τοδότηση. 

ι. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μη μετακινούμενου 
μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός του γηπέδου των ερ- 
γοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου. 

ια. Ο προγραμματισμός των έργων γίνεται κατά τρόπον 
ώστε η δέσμευση των οδών, κατά τη φάση κατασκευ¬ 
ής των τεχνικών έργων, να περιορίζεται στο ελάχιστο 
δυνατό χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση 
απαιτηθεί να πραγματοποιείται αμέσως και να παρέχεται 
απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα 
αλλά και στους κατοίκους. Γ ια το διάστημα κατά το οποίο 
καθίσταται αναγκαία η δέσμευση των οδών, δίδονται 
εναλλακτικές διαδρομές και τοποθετείται η κατάλληλη 
για τον σκοπό αυτό σήμανση. 

ιβ. Τα τμήματα των ασφαλτοστρωμένων οδών που 
χρησιμοποιούνται από οχήματα και αυτοκινούμενα 
μηχανήματα του έργου, οφείλουν να καθαρίζονται από 
τα υπολείμματα των σχετικών αδρανών υλικών, όπως 
λάσπη τροχών, πτώσεις από την καρότσα κ.λπ.). 

ιγ. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προ¬ 
στασία όσων διέρχονται από την περιοχή του έργου από 
κινδύνους που τυχόν προκληθούν από την κατασκευή 
του, όπως προειδοποιητική σήμανση στις εξόδους από 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις προς οδούς και σε σημεία 
των τελευταίων που παρουσιάζουν συχνή κίνηση βα¬ 
ρέων οχημάτων. 

ιδ. Κατά την κατασκευή του έργου, λαμβάνονται όλα 
τα μέτρα πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησηςτου κιν¬ 
δύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές 
και σε δασική βλάστηση. 

2. Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

α. Τα υλικά προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή 
του έργου που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
για τις ανάγκες του, όπως για τη γεωμορφολογική εξο¬ 
μάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, την 
στήριξη πρανών καιτην ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης 
της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους, μπορεί να 
διατίθενται: 
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αα. για την αποκατάσταση αργούντων λατομείων ή 
εξαντλημένων τμημάτων λατομείων, όπως προβλέπεται 
στην κείμενη νομοθεσία. 

ββ. για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων 
εγκεκριμένων έργων στην περιοχή του έργου στα οποία 
είναι δυνατή η αξιοποίηση των πλεοναζόντων υλικών 
(π.χ. δημόσια έργα). 

γγ. σε άλλον νόμιμο χώρο διάθεσης, αποθεσιοθαλάμο, 
μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλο¬ 
ντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από 
το άρθρο 7 του ν. 4014/2011. Στη μελέτη αυτή αναλύ¬ 
ονται τουλάχιστον το υφιστάμενο και μελλοντικό, μετά 
τις αποθέσεις και την αποκατάσταση, ανάγλυφο κάθε 
αποθεσιοθαλάμου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απο¬ 
θέσεων, όπως το είδος και οι ιδιότητες υλικών, τα ύψη 
και πλάτη των επιφανειών απόθεσης, η ευστάθεια, και 
η απαγωγή όμβριων, οι λεπτομερείς παράμετροι των 
φυτεύσεων, όπως τα είδη φυτών, η σχέση τους με την 
τοπική φυτοκοινωνία, το φυτευτικό πλέγμα, το δίκτυο 
και ο τρόπος άρδευσης και το πρόγραμμα συντήρησης. 
Σε κάθε περίπτωση, για τη διαχείριση των αποβλήτων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 36259/1757/ 
Ε103/2010(Β' 1312). 

β. Δεν επιτρέπεται, έστω και προσωρινώς, η απόθεση 
υλικών που σχετίζονται με το έργο (υλικά προς χρήση σ' 
αυτό ή προερχόμενα από χωματουργικές εργασίες του) 
εντός τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου (φυσικού 
ή τεχνητού), καθώς και εκτός της ζώνης κατάληψης του 
έργου. 

γ. Ο φορέας του έργου μεριμνά για τη διατήρηση της 
καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζεται. Κάθε εί¬ 
δους απόβλητα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και 
μηχανήματα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνο¬ 
νται από τον χώρο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η κάθε μορφής 
καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, έλαια κ.λπ.). 

δ. Τα αστικά στερεά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται 
προσεκτικά και να οδηγούνται για διάθεση σε εγκεκριμέ¬ 
νο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ). Σε κάθε περίπτωση η 
διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγμα¬ 
τοποιείται σύμφωνα μετά οριζόμενα στην κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση 50910/2727/2003 (ΒΊ909) και στον ν. 
4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ε. Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτωνδιενεργεί- 
ται σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στον ν. 4042/2012, την 
κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β'383) 
και την κοινή υπουργική απόφαση 24944/1159/2006 
(Β' 791), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

στ. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α' 179) περί εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 
κατ' εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 


Ειδικότερα μεταξύ άλλων: 

αα. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμο¬ 
ποιούνται κατά την κατασκευή του έργου, παραδίδονται 
σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω 
αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτω¬ 
ση που ο φορέας του έργου εισάγει πλήρεις συσκευα¬ 
σίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με τον ν. 
2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3854/2010 (Α' 
94), καθίσταται υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις 
συσκευασίες, υποχρεούμενος κατά τούτο να συμβληθεί 
με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

ββ. Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλε¬ 
κτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων 
ελαστικών οχημάτων γίνεται μέσω εγκεκριμένων συ¬ 
στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις αντίστοιχα της κοινής υπουργικής απόφασης 
Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (Β' 1184), της κοινής υπουργι¬ 
κής απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (Β' 1625)και του 
π.δ. 109/2004 (Α' 75). 

γγ. Τα απόβλητα έλαια αποθηκεύονται προσωρινά, 
συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 
24944/1159/06 (Β' 791), και παραδίδονται ακολούθως, 
μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του 
είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραι¬ 
ότητα στην αναγέννησή τους. 

Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 
(Α'64). 

δδ. Τα απόβλητα εκσκαφών και κατασκευών υπόκει- 
νται σε διαχείριση σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση 36259/1757/Ε103/10 (Β' 1312). 

3. Διαχείριση υγρών αποβλήτων 
α. Καθ'όλη τη διάρκεια της κατασκευής, απαγορεύεται 
η συντήρηση οχημάτων ή αυτοκινούμενων μηχανημά¬ 
των, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των λιπα- 
ντικών ελαίων εντόςτου εργοταξίου.Το σύνολο των σχε¬ 
τικών αναγκών πρέπει να καλύπτεται από υφιστάμενα 
και νομίμως λειτουργούντα συνεργεία. Σε έκτακτες περι¬ 
πτώσεις συντήρησης πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

αα. Οι αντικαταστάσεις ανταλλακτικών, λιπαντικών 
κ.λπ. πραγματοποιούνται επί στεγανού δαπέδου, σε κα¬ 
τάλληλα τοποθετημένη προσωρινή στεγανή δεξαμενή 
συγκέντρωσης διαρροών. 

ββ. Τα προς χρήση λιπαντικά έλαια και τα προς από¬ 
συρση απόβλητα έλαια φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία, 
σε χώρους στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο. 

γγ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων ή ελαίων, γίνε¬ 
ται χρήση απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη 
δέσμευση αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος), τα οποία πρέπει 
να υπάρχουν εντός των εργοταξίων. 

Μετά από τη χρήση τους, τα πιο πάνω απορροφητικά 
υλικά συλλέγονται σε υδατοστεγή δοχεία και εν συνεχεία 
υπόκεινται σε διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα. 

δδ. Τα υγρά και στερεά απόβλητα τέτοιων εργασιών 
διατίθενται είτε βάσει των ειδικών για κάθε τύπο διατάξε¬ 
ων (π.χ. λιπαντικά, μπαταρίες, κατεστραμμένα ελαστικά), 
είτε ως επικίνδυνα απόβλητα. 
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β. Απαγορεύεται η ρύπανση του εδάφους και των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους 
απορροές όπως λιπαντικά έλαια, καύσιμα κ.λπ, καθώς 
και η απόρριψή τους επί του εδάφους. 

γ. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε απόρριψη υλικών ή 
ουσιών στη θάλασσα, σε υδατσρέματα, σε δασική έκτα¬ 
ση ή σε σπσισδήπστε άλλσ ευαίσθητσ απσδέκτη. 

δ. Αστικά λύματα: Κατά την κατασκευή τσυ έργσυ, τα 
λύματα του προσωπικού του εργοταξίου δεν πρέπει να 
διατίθενται ανεξέλεγκτα. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμο¬ 
ποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας. 

4. Περιαρισμός εκπαμπών στην ατμόσφαιρα 

α. Όλα τα σχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την 
κατασκευή του έργου πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστο- 
πσιητικό συμμόρφωσης πρσς τα εκάστστε όρια αερίων 
ρύπων. 

β. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα όπου 
υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων 
σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, υιοθετούνται διαδι¬ 
κασίες και εξαπλισμός παυ εξασφαλίζσυν τη δραστική 
μείωση των πισ πάνω εκπσμπών, με ταυτόχρσνη ελαχι- 
στσπσίηση τσυ χρόνσυ των σχετικών διαδικασιών. 

γ. Οι φορτώσεις - αποθέσεις χαλαρών υλικών και σι 
διαδραμέςτων σχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης 
κατασκευής, κατά τις ξηρές περιόδσυς ταυ έτσυς, γίνα- 
νται υπό διαβρσχή ή με ισαδύναμσ τρόπσ περισρισμσύ 
της σκόνης. 

δ. Η εκπσμπή σκόνης από την επίδραση τσυ ανέμσυ σε 
σωρούς υλικών που έχουν προσωρινά δημιουργηθεί στη 
ζώνη ταυ έργσυ, πρέπει να περιαρίζεται είτε με κάλυψη 
των σωρών, είτε με διαβρσχή ταυς, είτε με χρήση δια¬ 
λυμάτων παυ στερεσπσιαύν πρασωρινά την εξωτερική 
επιφάνεια ταυ σωρσύ. 

5. Θόρυβας 

α. Για κάθε μσνάδατσυ εξσπλισμσύ, η σπσία υπόκειται 
σε αριαθέτηση ή επισήμανση εκπεμπόμεναυ θσρύβαυ 
σύμφωνα με την ισχύαυσα ναμαθεσία, διεξάγεται έλεγ- 
χας ανταπόκρισης στις σχετικές υπαχρεώσεις από ταν 
υπεύθυνα της κατασκευής. Τα σχετικά στσιχεία (δήλω¬ 
ση συμμόρφωσης κ.ά.) φυλάσσανται στα εργστάξια για 
όλη τη διάρκεια χρήσηςτης μανάδας. Δεν επιτρέπεται η 
χρησιμαπαίηση εξσπλισμσύ κατασκευής παυ δεν αντα- 
πακρίνεται στις σχετικές με τσν θόρυβσ απαιτήσεις. 

β. Όταν υψηλές στάθμες θσρύβαυ εκπέμπανται από 
σημειακές πηγές (π.χ. χρήση αερσσφύρων, αερασυμπιε- 
στών ή άλλαυ θσρυβώδαυς εξσπλισμσύ) παυ βρίσκανται 
καντά σε ευαίσθητες στσν θόρυβσ χρήσεις, πρέπει να 
χρησιμαπαιαύνται κινητά ηχσμανωτικά περιφράγματα 
γύρω από τα σημεία εκπσμπής, για τσν περισρισμό τσυ 
θσρύβαυ. Παράλληλα, πρέπει, κατά τσ δυνατόν, να απα- 
φεύγεται η σύγχρονη λειτουργία περισσότερων του ενός 
θορυβωδών μηχανημάτων και να επιλέγεται η διαδοχική 
λειτουργία τους. 

6. Περιορισμόςτων επιπτώσεων στα φυσικό περιβάλ- 
λαν και στη χλωρίδα και πανίδα της περισχής 

α. Τσ εύρας της ζώνης κατάληψης τσυ έργσυ περια- 
ρίζεται στα απαλύτως αναγκαία για την κατασκευή ταυ. 
Δεν εκτελείται άλλο έργο πέραν των προβλεπόμενων 
στη ζώνη κατάληψης τσυ έργσυ. 


β. Οι απαψιλώσεις της βλάστησης περιαρίζσνται στη 
θέση κατάληψης του έργου και μόνο στις απολύτως 
αναγκαίες. 

γ. Οι εργασίες εκχέρσωσης και εκσκαφής διεξάγσνται 
σε κατάλληλες χρονικώς περιόδσυς, ώστε να μην εκτίθε¬ 
νται σε κίνδυνο ζώα της ερπετοπανίδας σε κατάσταση δι- 
αχείμασης ή κατά την ωσαπόθεση. Ως πλέσν κατάλληλες 
περίαδσι για τις χωματαυργικές εργασίες σε επιφάνειες 
με βλάστηση απατελαύν τα διαστήματα Μαρτίαυ - Μα- 
ΐαυ και Σεπτεμβρίσυ- Οκτωβρίαυ. 

5.4. Λειταυργία ταυ έργσυ 

1. Χρήση φυσικών πόρων και εξοικανόμηση ενέργειας 
α. Η κατανάλωση νεραύ κατά τη λειταυργία τσυ έργσυ, 

καθώς και η συνακόλουθη παραγωγή υγρών αποβλήτων, 
ελαχιστοποιούνται με κατάλληλα μέτρα. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

αα. Η αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων, όπως περιγρά- 
φεται στσν φάκελστης σικείας ΜΠΕ, η σπσία πρσβλέπει, 
μεταξύ άλλων, τη συλλογή των ομβρίων και τη χρήση 
ταυς για την κάλυψη μέραυς των αρδευτικών αναγκών 
ταυ έργσυ. 

ββ. Εγκατάσταση συστημάτων ατομικής καθαριότητας 
που ελαχιστοποιούν την άσκοπη κατανάλωση ύδατας 
σταυς χώραυς υγιεινής. 

γγ. Στσιχεία της κατανάλωσης νεραύ και των μέτρων 
περισρισμσύ της πρέπει να περιλαμβάνσνται στην έκθε¬ 
ση η οπαία πρσβλέπεται στην περίπτωση 5 της παρα- 
γράφαυ 5.7 τσυ παρόντσς άρθραυ. 

β. Για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών 
τηρούνται οι διατάξεις της αριθμ. Γ17443/73 Υγειονο¬ 
μικής Διάταξης (Β'87), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. Γ4/1150/76 όμοια διάταξη, καθώς και το πε¬ 
ριεχόμενο των αδειών λειτουργίας τους, σύμφωνα με 
τα πραβλεπόμενα στην αριθμ. Υ2/81301/02/14.2.2003 
Εγκύκλια ταυ Υπαυργείαυ Υγείας. Η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών και τα έγ¬ 
γραφα με τα οποία έχουν ορισθεί οι υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία και ασφάλεια αυτών πρέπει να βρίσκονται 
στον χώρο του έργου. 

γ. Τα κολυμβητικά νερά εκκενώνονται σταδιακά ταυς 
μήνες Οκτώβρισ και Ναέμβρισ και η απσχλωρίωσή ταυς 
γίνεται εντός των καλυμβητικών δεξαμενών. Η διάθεση 
των αποχλωριωμένων κολυμβητικών υδάτων γίνεται στο 
εσωτερικό δίκτυα απαχέτευσης καλυμβητικών υδάτων 
τσυ παραθεριστικσύ-τσυριστικσύ χωρισύ, με σκσπό την 
επαναχρησιμσπσίησή ταυς για αρδευτικές και βσηθητι- 
κές χρήσεις (πλύσεις σδών, πυρόσβεση). Η πσιότητα τσυ 
απαχλωριωμέναυ νεραύ ελέγχεται σύμφωνα με τα πρό¬ 
γραμμα περιβαλλαντικής παρακσλσύθησης ταυ έργσυ. 

2. Διαχείριση στερεών απσβλήτων 

α. Για τη διαχείριση των στερεών απσβλήτων, τηραύ- 
νται σι όραι παυ πρσβλέπανται στις περιπτώσεις 2γ ως 
και 2στ της παραγράφαυ Δ τσυ παρόντσς άρθραυ. 

β. Ο κύριος του έργου οφείλει να σχεδιάσει και να 
εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΣΔΣΑ) που θα καταλαμβάνει το σύνολο των δραστη¬ 
ριοτήτων που πραγματοποιούνται στην ανάπτυξη και 
μέσω ταυ σπαίαυ πρέπει να επιτυγχάνεται: 

αα. η ελαχιστσπαίηση της παραγωγής στερεών απα- 
βλήτων. 
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ββ. ο διαχωρισμός στην πηγή των υλικών πσυ μπσρσύν 
να διατεθούν προς ανακύκλωση καθώς και αυτών που 
χρήζουν ειδικής διαχείρισης, 
γγ. η μεγιστοποίηση του ποσοστού που διατίθεται 
προς ανακύκλωση και η ελαχιστοποίηση των αποβλή¬ 
των που οδηγούνται προς τελική διάθεση, 
δδ. η διαρκής συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί στερεών αποβλήτων. 

γ. Το ΣΔΣΑ σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ως οργανικό 
τμήμα του ΣΠΔ. 

δ. Ο Μηχανισμός Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, 
όπως αυτός προβλέπεται στην περίπτωση 9 της παρα¬ 
γράφου 5.1 του παρόντος άρθρου, έχει την ευθύνη για 
το σχεδίασμά, την καθημερινή επίβλεψη εφαρμογής, την 
καταγραφή αντιπροσωπευτικών μεγεθών και τη λήψη 
διορθωτικών και βελτιωτικών μέτρων του ΣΔΣΑ.Τα αντι¬ 
προσωπευτικά μεγέθη που καταγράφονται κατ'εφαρμο¬ 
γή του ΣΔΑ, καθώς και τυχόν διορθωτικά ή βελτιωτικά 
μέτρα, αναφέρονται στην έκθεση της περιπτώσεως 5 
της παραγράφου Η του παρόντος άρθρου. 

ε. Η προσωρινή συλλογή των αστικών στερεών απο¬ 
βλήτων γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι 
κάδοι Οφείλουν να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση 
με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. 

στ. Τοποθετούνται διακεκριμένοι κάδοι συλλογής για 
τα απόβλητα που δύνανται να ανακυκλωθούν (χαρτί, 
αλουμίνιο, γυαλί κ.λπ.). 

ζ. Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα των μαγειρείων 
και χώρων ενδιαίτησης (κωδικός ΕΚΑ 20 01 08) καθώς 
και τα απόβλητα κήπων και πάρκων (κωδικός ΕΚΑ 20 
02 01) υπόκεινται σε διαδικασία κομποστοποίησης είτε 
σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τρίτων, 
είτε σε ανάλογη εγκατάσταση εντός της εκτάσεως του 
έργου. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση 
της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 
του V. 4014/2011. 

η. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων 
αστικού τύπου των μαγειρείων του ξενοδοχείου διαμορ¬ 
φώνεται με την κατασκευή ψυγειοθαλάμου ανάλογης 
χωρητικότητας. 

θ. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλει στο Ηλε¬ 
κτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) μέχρι το τέλος 
Μαρτίου του επόμενου έτους, ετήσια έκθεση παραγω¬ 
γού αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με το 
άρθρο 11, παρ. 4.γ, της κοινής υπουργικής απόφασης 
13588/725/06 (Β' 383), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 
4042/2012, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην κοινή 
υπουργική απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (Β' 791). 

3. Ειδικοί Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και 
λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αυμάτων 
εντός της έκτασης του έργου 
α. Τα αστικά λύματα της ανάπτυξης οδηγούνται προς 
τριτοβάθμια επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξερ¬ 
γασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) εντός των Περιοχών I και II του 
παραθεριστικού-τουριστικού χωριού (ΕΕΛ 1, ΕΕΛ-2 και 
ΕΕΛ-3), όπου θα συγκεντρώνονται μέσω των εσωτερι¬ 
κών δικτύων αποχέτευσης κάθε περιοχής ανάπτυξης. 
Μέρος των παραγόμενων αστικών λυμάτων, συνολικής 
ποσότητας 550 τηνημέρα αιχμής ή 130.000 τηνέτος, εί¬ 


ναι δυνατόν να διατίθεται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ 
Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, μέσω εξωτερικού 
αγωγού αποχέτευσης. 

β. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των αποχετευτι¬ 
κών αγωγών και των τυχόν αντλιοστασίων ακαθάρτων 
με χρήση ανθεκτικών υλικών στη διάβρωση, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα. 

γ. Η ταχύτητα των λυμάτων στον Κεντρικό Αποχετευτι¬ 
κό Αγωγό (ΚΑΑ) δεν πρέπει να προσεγγίζει, σε καμιά πε¬ 
ρίπτωση, την ελάχιστη αναγκαία τιμή αυτοκαθαρισμού 
του αγωγού, ενώ επιπροσθέτως πρέπει να αποφευχθεί 
η στροβιλώδης ροή. 

δ. Τα έργα του αποχετευτικού δικτύου να είναι χωρι¬ 
στικού τύπου, ώστε τα όμβρια να μην οδηγούνται στην 
εγκατάσταση. Για το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, 
πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από υγει¬ 
ονομικού ενδιαφέροντος σημεία και ζώνες. 

ε. Πρέπει να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή 
των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών, ώστε να 
μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδι¬ 
αίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

στ. Η τροφοδοσία εκάστης ΕΕΛ πρέπει να μπορεί να 
απομονωθεί πλήρως μετά την προεπεξεργασία, με θυ- 
ροφράγματα, ώστε να καθίσταται δυνατή η γενική πα¬ 
ράκαμψη αυτής μέσω κεντρικού αγωγού παράκαμψης 
(όγ ρ355) μέσω του οποίου τα λύματα θα οδηγούνται σε 
δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης (δεξαμενή ασφα¬ 
λείας). Η χρήση της παράκαμψης να περιορίζεται στις 
απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις 
αυτές, πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του Τμή¬ 
ματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφε¬ 
ρειακής Ενότητας Αργολίδας και της Διεύθυνσης Υδάτων 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

ζ. Η δεξαμενή ασφαλείας πρέπει να είναι ικανού όγκου 
ώστε να δέχεται τουλάχιστον την παροχή 24 ωρών για 
την πλήρη εξασφάλιση ότι δε θα διατίθενται στον απο¬ 
δέκτη (άρδευση) ανεπεξέργαστα ή ημιεπεξεργασμένα 
λύματα και γενικά λύματα που δεν πληρούν τις προδια¬ 
γραφές της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2001 
(Β'354), όπως εκάστοτε ισχύει. Από τη δεξαμενή ασφα¬ 
λείας, τα λύματα πρέπει να οδηγούνται στην είσοδο της 
εγκατάστασης για επεξεργασία. 

η. Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων πρέ¬ 
πει να γίνεται με υποχλωριώδες νάτριο, σύμφωνα με την 
ΜΠΕ του έργου, για δε τον έλεγχο των χαρακτηριστικών 
των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να κατασκευασθεί 
φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν από την διάθεσή τους για 
άρδευση. 

θ. Η επεξεργασία της ιλύος (π.χ. πάχυνση, αφυδάτωση) 
να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η επεξεργασμένη 
λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου 
να διατεθεί κατάλληλα. 

Ειδικότερα: 

αα. Η αποθήκευση της παραγόμενης ιλύος να γίνεται 
σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο. Εάν 
χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης, να αερίζεται με 
σύστημα διάχυτου αερισμού για την ανάμιξη της ιλύος 
και αποφυγή οσμών. 
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ββ.Τα υγρά στραγγίσματα από όλα τα στάδια επεξερ¬ 
γασίας της ιλύσς να επιστρέφαυν από τσ αντλιαστάσισ 
συλλσγής στην είσοδσ της εγκατάστασης. 

γγ. Η αφυδατωμένη ιλύς να μεταφέρεται από ταν χώρα 
παραγωγής στα χώρα διάθεσής της με καλυμμένα όχημα 
μεταφαράς. 

δδ. Σε περίπτωση πσυ διατεθεί η ιλύς στη γεωργία ως 
βελτιωτικό εδάφσυς απαιτείται η τήρηση των διατάξε¬ 
ων της κοινής υπουργικής απόφασης 80568/91 (ΦΕΚ 
641 /Β/7.8.1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την 
χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύσς, που προέρχεται 
από επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως εκάστοτε 
ισχύει 

ι. Επιτρέπεται η διάθεση μη επεξεργασμένης ιλύσς σε 
άλλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), για 
επεξεργασία, εφόσον γίνεται αποδεκτή από αυτήν και 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ της ΕΕΛ. 

ια. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των τριών ΕΕΛ 
του έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίου, μετά την τελική επε¬ 
ξεργασία τους και την αποχλωρίωσή τους, διατίθενται 
μέσω κατάλληλων αντλιών για την άρδευση των χώρων 
πρασίνου του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και 
του γηπέδου γκολφ, καθώς και για τις έκτακτες ανάγκες 
πυρόσβεσης και την πλύση οδών-πεζόδρομων (αστι¬ 
κή και περιαστική χρήση). Προκειμένου να γίνει επα- 
ναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για 
αστική και περιαστική χρήση, πρέπει να τηρούνται οι 
όροι και περιορισμοί του άρθρου 6 της κοινής υπουρ¬ 
γικής απόφασης 145116/2011 (Β' 354), όπως ισχύει, και 
να τηρούνται τα όρια ποιότητας για μικροβιολογικές, 
συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους του Πίνακα 
3 του Παραρτήματος I,του Πίνακα 4του Παραρτήματος 
II και του Πίνακα 6 του Παραρτήματος IV της πιο πάνω 
κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία ελέγχονται με 
τη συχνότητα που καθορίζεται στους ανωτέρω πίνακες. 

ιβ. Δεδομένου ότι ο φορέας του έργου είναι και ο τε¬ 
λικός χρήστης του ανακτημένου νερού, οι όροι και πε¬ 
ριορισμοί της παρούσας απόφασης αφορούν σε άδεια 
επαναχρησιμοποίησης (άρθρο 9 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 145116/2011, Β' 354, όπως ισχύει) με τους 
ακόλουθους όρους: 

αα. Τα όρια της περιοχής διάθεσης των επεξεργασμέ¬ 
νων λυμάτων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα 
από φρέατα ή πηγές πόσιμου ύδατος και 15 μέτρα από 
σωλήνες υδραγωγείου. 

ββ. Στις αρδευόμενες εκτάσεις πρέπει να υπάρχει κα¬ 
τάλληλη προειδοποιητική σήμανση (που να απεικονίζει 
κρουνό βρύσης, επισημασμένο με το σύμβολο «X» και 
ευανάγνωστα τη φράση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ- ΜΗ 
ΠΟΣΙΜΟ» τουλάχιστον στα ελληνικά και αγγλικά). Το δί¬ 
κτυο άρδευσης με το ανακτημένο νερό πρέπει να φέρει 
διαφορετικό χρώμα (ιώδες), ώστε να ξεχωρίζει από τα 
άλλα δίκτυα. 

ιγ. Εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη ή δυνατότητα άρδευ¬ 
σης (π.χ. παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ζημιές δικτύων 
κ.λπ.), τα λύματα συλλέγονται και απομακρύνονται με 
νόμιμο και ασφαλή τρόπο. 

ιδ. Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος άρ¬ 
δευσης με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, πέραν των 


ελέγχων που προβλέπονται στον όρο ια της παρούσας 
παραγράφου, πρέπει να γίνεται ένας τουλάχιστον έλεγ¬ 
χος ανά εξάμηνο στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα 
που προορίζονται για άρδευση. Προς τούτο, ελέγχονται 
δείγματα ως προς την αλατότητα (Τ05), την ηλεκτρική 
αγωγιμότητα (Ε^), το ποσοστό προσρόφησης νατρίου 
(5ΑΡ!) και την περιεκτικότητα σε χλωριόντα. 

Σε περίπτωση που σε κάποια μέτρηση, η τιμή κάποιου 
από τα ανωτέρω μεγέθη είναι τέτοια που συνεπάγεται 
μεγάλος βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή, 
σύμφωνα με την τελευταία στήλη του πίνακα 5 της 
145116/2011 κοινή υπουργική απόφαση, διενεργείται 
κατά τον προσεχή Μάρτιο δειγματοληψία εδάφους ώστε 
να διαπιστώνεται αν υπάρχει αύξηση τιμών και στο έδα¬ 
φος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άρδευση με τα 
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα επηρεάζει αρνητικά τη 
γονιμότητα του εδάφους σε κάποιο κομμάτι της αρδευ- 
όμενης έκτασης, παύει η εφαρμογή της άρδευσης στο 
συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. 

ιε. Το γήπεδο της εγκατάστασης εκάστης ΕΕΛ απομο¬ 
νώνεται οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη 
περιοχή, με τη δημιουργία περιμετρικά φράκτη περί- 
φραξης, που αποτελείται από αειθαλή δένδρα και από 
ταχυαυξή αναρριχώμενα ενδημικά φυτά. Επιπροσθέτως, 
ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας εκάστης εγκατά¬ 
στασης επεξεργασίας λυμάτων: 

αα. Πρέπει να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα που 
να κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέ¬ 
ψεων ατόμων απουσία του εργαζομένου προσωπικού 
και για αποφυγή βανδαλισμών. 

ββ. Οι επί μέρους μονάδες της εγκατάστασης πρέπει 
να είναι επισκέψιμες σε όλη την έκτασή τους. 

γγ. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα πρέπει να βρίσκο¬ 
νται εντός ηχομονωμένων οικίσκων. 

δδ. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος εφεδρικός 
μηχανολογικός εξοπλισμός (αεροσυμπιεστές, αντλίες, 
συσκευές απολύμανσης κ.λπ.), με τους αντίστοιχους αυ¬ 
τοματισμούς, για την εναλλάξ λειτουργία και σήμανση 
συναγερμού σε περίπτωση βλάβης, καθώς και εφεδρι¬ 
κή πηγή ενέργειας που θα τροφοδοτεί αυτόματα την 
εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού 
δικτύου ή ανάλογη διάταξη ικανή να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα που δημιουργούνται από τυχόν διακοπές 
του ηλεκτρικού ρεύματος, 
ιστ. Ο φορέας του έργου οφείλει: 
αα. Να ορίσει υπεύθυνο για την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας και διά¬ 
θεσης αστικών λυμάτων, τα στοιχεία του οποίου κοινο¬ 
ποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκε¬ 
ντρωμένης Διοίκησης. 

ββ. Να γνωστοποιεί αμέσως στην οικεία Διεύθυνση Υδά- 
των περιπτώσεις συμβάντων που είναι δυνατόν να έχουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή και στη δημόσια υγεία, προ¬ 
κειμένου να αποφασιστούν από κοινού και με άλλες υπη¬ 
ρεσίες το είδος και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων 
επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. 

γγ. Να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και 
μέτρα αποκατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος κατ' 
εφαρμογή του π.δ. 148/2009 (ΑΊ 90). 
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Ο φορέας του έργου είναι επίσης υπεύθυνος για την 
εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας των ΕΕΛ, την 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους ερ¬ 
γαζομένους, τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του 
Η/Μ εξοπλισμού και την εξασφάλιση εξοπλισμού προ¬ 
στασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων, όπως πτώση 
κεραυνών. 

ιζ. Ο υπεύθυνος λειτουργίας των ΕΕΛ οφείλει: 
αα. να καταγράφει σε σελιδομετρημένο βιβλίο, θεω¬ 
ρημένο από την Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκε¬ 
ντρωμένης Διοίκησης: 

τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ποσοτικών και 
ποιοτικών χαρακτηριστικώντων υγρών αποβλήτων στην 
είσοδο και της έξοδο των μονάδων, 
τυχόν απόκλιση από τα όρια της κοινής υπουργικής 
απόφασης 145116/2011 για αστική και περιαστική χρή¬ 
ση καθώς και τα ληφθέντα μέτρα για τη αποκατάσταση 
της συμμόρφωσης, 

τα τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκατα¬ 
στάσεων, καθώς και τις επανορθωτικές ενέργειες για την 
επαναφορά του συστήματος στην ορθή λειτουργία του. 

ββ. να διακόπτει τη διάθεση των επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτή¬ 
σεις της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011, 
όπως ισχύει. 

ιη. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται τακτική συ¬ 
ντήρηση και επιθεώρηση, μέσω φρεατίων ελέγχου, των 
εγκαταστάσεων (αγωγών, αντλιοστασίων κ.λπ.) του απο¬ 
χετευτικού δικτύου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του. 

ιθ. Απαγορεύεται η, με οποιαδήποτε μορφή, διάθεση 
στερεών ή ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε επι¬ 
φανειακά υδατορέματα, σε υπόγειους υδροφορείς ή στο 
έδαφος της περιοχής 
4. Ορθολογική χρήση νερού 

α. Η κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση των παραθε¬ 
ριστών και των επισκεπτών του παραθεριστικού-τουρι- 
στικού χωριού, καθώς των κολυμβητικών δεξαμενών και 
διακοσμητικών λιμνών, γίνεται αποκλειστικά από την πε¬ 
ριβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
Ερμιονίδας στο ακρωτήρι Χώνια, περίπου 1 χλμ. βόρεια 
της Περιοχής II. Η σύνδεση με τη δεξαμενή της πιο πάνω 
μονάδας γίνεται μέσω εξωτερικού αγωγού συνολικού 
μήκους 4 χλμ., όπως προβλέπεται στη ΜΠΕ του έργου 
(ΧάρτηςΜΠΕ-2). 

β. Εφόσον δεν κατασκευασθεί ή ολοκληρωθεί η πιο 
πάνω μονάδα αφαλάτωσης, η υδροδότηση του παρα- 
θεριστικού-τουριστικού χωριού μπορεί να γίνει, εναλ¬ 
λακτικά, από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονά¬ 
δα αφαλάτωσης Κοιλάδας, ιδιοκτησίας του φορέα του 
έργου, δυναμικότητας 10.000 ιπΎημέρα που βρίσκεται 
περίπου 400 μέτρα βόρεια της Περιοχής I. 

γ. Να αξιοποιηθούν τα όμβρια ύδατα για την κάλυψη 
των αναγκών σε νερό κατά τους ελλειμματικούς μήνες 
(Μάιο- Σεπτέμβριο). Εφόσον η ποσότητά τους δεν επαρ- 
κεί, χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις 
εντός της Περιοχής I του παραθεριστικού- τουριστικού 
χωριού. Οι εν λόγω γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται συ¬ 


μπληρωματικά για την κάλυψη μέρους των αρδευτικών 
και βοηθητικών χρήσεων (αναπλήρωση εξάτμισης λι¬ 
μνών) του παραθεριστικού χωριού κατά τους ελλειμ- 
ματικούς μήνες, με ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει τα 
940,5 ΓηΥημέρα αιχμής θέρους και τα 108.740 ιπνέτος 
μετά την έκδοση σχετικής άδειας χρήσης νερού, σύμ¬ 
φωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 150559/2011. 
Οι αντλήσεις γίνονται αποκλειστικά κατά τους ελλειμ- 
ματικούς μήνες, όταν τα επεξεργασμένα υγρά των ΕΕΛ 
και τα αποχλωριωμένα νερά εκκένωσηςτων πισίνων δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Οι 
υδροληψίες λειτουργούν κατά μέγιστο 18ώρες/ημέρα 
και με μέγιστη παροχή αυτή που θα οριστεί στην αντί¬ 
στοιχη άδεια χρήσης νερού. Το πηγάδι Π2 σφραγίζεται. 

δ. Οι αρδευτικές ανάγκες της ανάπτυξης καλύπτονται 
από ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση (συλλογή 
ομβρίων, επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των ΕΕΛ, νερά 
κολυμβητικών δεξαμενών). Η χρήση των υδροληψιών/ 
υδρογεωτρήσεων για τις συμπληρωματικές ανάγκες της 
άρδευσης γίνεται μόνον εφόσον εξασφαλιστεί η απαι- 
τούμενη άδεια της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων ώστε 
να διασφαλίζονται οι στόχοι του εγκεκριμένου Διαχειρι¬ 
στικού Σχεδίου του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 
Πελοποννήσου και εφόσον αυτές μπορούν να αποδώ¬ 
σουν της αιτούμενες παροχές, χωρίς επηρεασμό του 
υδατικού συστήματος στο οποίο ανήκουν. 

ε. Να εγκατασταθεί εξοπλισμός καταγραφής της παρο¬ 
χής και πιεζομετρικής στάθμης των υφιστάμενων υδρο¬ 
γεωτρήσεων του έργου. Η ποιότητα του αντλούμενου 
νερού ελέγχεται σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλ¬ 
λοντικής παρακολούθησης του έργου. 

στ. Για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού κατά 
τη λειτουργία του έργου λαμβάνονται μέτρα όπως: 

αα. Αρδευση του πρασίνου μέσω συστήματος το οποίο 
θα εξασφαλίζει την πρόληψη απωλειών και τη ρύθμιση 
της ποσότητας του παρεχόμενου νερού, βάσει των με¬ 
τεωρολογικών συνθηκών. 

ββ. Εφαρμογή, κυρίως, στάγδην άρδευσης με ελεγχό¬ 
μενες ποσότητες, προκειμένου να αποφεύγεται η επιφα¬ 
νειακή απορροή του ανακτημένου νερού σε περιοχές με 
αυξημένες κλίσεις. 

Οι εκτάσεις με γκαζόν είναι δυνατόν να αρδεύονται 
στάγδην ή υπεδάφια. Απαγορεύεται η άρδευση με κα¬ 
ταιονισμό, εκτός από την έκταση του γηπέδου γκολφ, 
όπου επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 
15, της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 191002/2013 
(Β'2220). 

γγ. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση (έλεγχος καλής 
λειτουργίας και άμεση επανόρθωση βλαβών) των δικτύ¬ 
ων ύδρευσης και άρδευσης. 

δδ. Κάλυψη των κολυμβητικών δεξαμενών τις βραδι¬ 
νές ώρες για τον περιορισμό της εξάτμισης. 

εε. Καταγραφή των καταναλώσεων νερού ύδρευσης, 
άρδευσης και βοηθητικών χρήσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος παρακολούθησης του έργου. 

στστ. Χρήση μπαταριών με φωτοκύτταρο και αυτόμα¬ 
τη χαμηλή ροή που αποτρέπουν την άσκοπη χρήση και 
περιορίζουν την κατανάλωση. 
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ζζ. Καζανάκια πλύσεως όλων των λεκανών V\/^ με μηχανι¬ 
σμό οικονομικής πλύσης (κατανάλωση έως 3 Ιΐ ανά πλύση 
αντί περίπου 15ΐ1: που αντιστοιχούν στην πλήρη πλύση). 

ηη. Αυτόματοι μη αναλογικοί ρυθμιζόμενοι μειωτές 
πίεσης στα δίκτυα παροχής νερού των δωματίων του 
ξενοδοχείου και των κατοικιών που περιορίζουν την πί¬ 
εση του νερού σε ορθολογικά επίπεδα, μειώνοντας έτσι 
την κατανάλωση. 

θθ. Χρήση πλυντηρίων τελευταίας τεχνολογίας με ελά¬ 
χιστες απαιτήσεις σε καταναλισκόμενο νερό. 

ιι. Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαι- 
σθητοποίησης των εργαζόμενων και επισκεπτών του 
παραθεριστικού-τουριστικού χωριού σχετικά με την 
εξοικονόμηση νερού. 

5. Περιορισμόςτων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλ¬ 
λον και στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

α. Τα φυτευτικά είδη που χρησιμοποιούνται για τη δι¬ 
αμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
περιοχής. Χρησιμοποιούνται είδη της αυτοφυούς χλωρί¬ 
δας και αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η ανάπτυξη καλ¬ 
λιεργειών που απαιτούν χρήση σημαντικών ποσοτήτων 
ύδατος λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

β. Η επιλογή των φυτευτικών ειδών και η διάταξή τους 
στον περιβάλλοντα χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων 
γίνεται κατά τρόπο ώστε: αα) να μην παρεμποδίζει τον 
άμεσο φυσικό φωτισμό των κτιρίων, ββ) να συμβάλει 
στη μείωση του θορύβου και να ενισχύει την οπτική 
απομόνωση των χώρων στάθμευσης, της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων, κ.λπ. γγ) να εντάσσονται αρμο¬ 
νικά στο φυσικό τοπίο του γηπέδου (ελαιώνες, θάμνοι, 
ποώδης βλάστηση, δασικές εκτάσεις), δδ) να συμβάλει 
στην προστασία από τη διάβρωση, στην προσέλκυση 
ειδών πανίδας, στην οπτική συνέχεια και στη μείωση 
του θορύβου. 

γ.Τα φυτευτικά είδη συντηρούνται με κατάλληλες λι¬ 
πάνσεις δύο φορές το χρόνο, πότισμα (άρδευση) πολύ 
συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, σκάλισμα συχνό κατά 
την εαρινή περίοδο για την αναμόχλευση και τον αερι¬ 
σμό του εδάφους και απομάκρυνση των ξηραμένων φυ¬ 
τών και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη 
των ακάλυπτων χώρων. 

δ. Στο γήπεδο γκολφ δεν επιτρέπεται η χρήση γενετικά 
τροποποιημένων τύπων γρασιδιού. 

Επιπροσθέτως, θεσπίζεται πρόγραμμα βέλτιστων 
καλλιεργητικών πρακτικών για τη συντήρηση του χλο¬ 
οτάπητα. 

ε. Η λίπανση του γηπέδου γκολφ και γενικότερα των 
χώρων πρασίνου της μονάδας γίνεται κυρίως με ορ¬ 
γανικά λιπάσματα. Η χρήση των χημικών λιπασμάτων 
γίνεται μόνο επικουρικά. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτο¬ 
φαρμάκων γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες 
και αποφεύγεται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή 
όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Τα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και να ικανοποιούν τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. Η χρήση τους περιορίζεται, κατά το δυ¬ 
νατόν, στις περιοχές τερματισμού (9Γθ0η5) και αφετηρίας 
(ΐθθ5) του γηπέδου γκολφ. 


στ. Εφαρμόζονται πρακτικές ασφαλούς χρήσης και 
αποθήκευσης των φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα 
φυλάσσονται σε κτίριο σχεδιασμένο και κατασκευασμέ¬ 
νο ειδικά για αποθήκευση χημικών, όπου δεν επιτρέ¬ 
πεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
Στο κτίριο αναρτώνται ευκρινείς οδηγίες και τηρείται 
κατάσταση απογραφής όλων των χημικών ουσιών που 
υπάρχουν μέσα σε αυτό. 

ζ. Ορίζεται ειδικός χώρος με στεγανό δάπεδο για τον 
καθαρισμό των μηχανημάτων κοπής, του εξοπλισμού 
ψέκασης, κατά προτίμηση σε γειτνίαση με το κτίριο 
αποθήκευσης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη συλλογή και 
ανακύκλωση των ξεπλυμάτων. Τα ξεπλύματα που δεν 
είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν περαιτέρω, υφίστανται 
επεξεργασία στις ΕΕΛ του παραθεριστικού-τουριστικού 
χωριού, μετά τον διαχωρισμό του στερεού υπολείμματος 
(π.χ γρασίδι), το οποίο διατίθεται προς κομποστοποίηση. 

η. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία 
της πανίδας της περιοχής του έργου, όπως κατάλληλες 
φυτεύσεις κυρίως σε περιοχές που υπάρχουν υποβαθ¬ 
μισμένα εδάφη και απουσία βλάστησης και δημιουργία 
φυτοφρακτών που θα αποτελέσουν καταφύγια για είδη 
πανίδας σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

θ. Ο υπαίθριος φωτισμός, τόσο στο ξενοδοχειακό συ¬ 
γκρότημα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, πρέπει 
να έχει κατεύθυνση προς το έδαφος και γενικά να είναι 
φιλικός προς το περιβάλλον, ενώ κατά μήκος της παρα¬ 
λίας της Περιοχής II του παραθεριστικού-τουριστικού 
χωριού να είναι περιορισμένος. 

6. Λοιπά θέματα 

Λαμβάνονται τα μέτρα και ενσωματώνονται οι τεχνο¬ 
λογίες εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρονται στην 
οικεία ΜΠΕ και οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα: 

α. Βιοκλιματικό σχεδιασμό όλων των κτιριακών εγκα¬ 
ταστάσεων (προσανατολισμός, αξιοποίηση φυσικού 
εξαερισμού, φωτισμού, σκίαστρα, πράσινες στέγες), 
β. Μεγιστοποίηση της θερμομόνωσης σε όλα τα κτίρια, 
γ. Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής παροχής σε κάθε κα¬ 
τοικία/δωμάτιο με τη χρήση ενεργειακής κάρτας, η οποία 
επίσης χρησιμοποιείται αντί κλειδιού για να ξεκλειδώνει 
το δωμάτιο. 

δ. Χρήση ανιχνευτών κίνησης σε κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους νν€ και λαμπτήρων με φωτοκύτταρο ή χρονοδια¬ 
κόπτες για το φωτισμό υπαίθριων χώρων τη νύχτα. 

ε. Χρήση λαμπτήρων ΕΕΟ χαμηλής κατανάλωσης και με¬ 
γάλου χρόνου ζωής σε όλους τους χώρους της ανάπτυξης. 

στ. Διατήρηση της θερμοκρασίας ψύξης στους 3ο^ 
στα ψυγεία και στους καταψύκτες στους -15ο^. 

ζ. Λειτουργία των αντλιών ανακυκλοφορίας νερού των 
κολυμβητικών δεξαμενών αποκλειστικά κατά τις ώρες 
αιχμής (10.00-22.00). 

η. Εφαρμογή ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση ζεστού 
νερού χρήσης. 

θ. Αξιοποίηση συστημάτων αντλιών θέρμανσης - ψύ¬ 
ξης για τη θέρμανση-ψύξη των κτιρίων και για την πα¬ 
ραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

ι. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών παραγω¬ 
γής ζεστού νερού χρήσης για το ξενοδοχείο και για την 
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παρασκευή φαγητού στα μαγειρεία χρησιμοποιούνται 
δύο (για λόγους εφεδρείας) λέβητες υγραερίου, θερμικής 
Ισχύος 1.500 Κ\Ν περίπου ο καθένας. Για την μείωση της 
ενέργειας που καταναλώνεται, το παραπάνω σύστημα 
πρέπει να λειτουργεί συνδυασμένο με σύστημα παρα¬ 
γωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιακούς συλλέκτες. 

ια. Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας 
(μέσω εναλλάκτη θερμότητας) από το ζεστό νερό των 
πλυντηρίων. 

ιβ. Εφαρμογή τεχνολογιών ελέγχου που διατηρούν τη 
σωστή σχέση μεταξύ καυσίμου και αέρα καύσης στις 
κουζίνες των εστιατορίων. 

ιγ. Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαι- 
σθητοποίησης των εργαζόμενων και επισκεπτών του 
Π-ΤΧ σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση 
της κατανάλωσης και τον περιορισμό των μετακινήσεων 
με IX. 

ιδ. Διερευνάται η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίη¬ 
σης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως εγκα¬ 
τάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας για την εξασφάλιση 
των ενεργειακών αναγκών της ανάπτυξης και αξιοποί¬ 
ησης της γεωθερμίας ή άλλων μορφών ΑΠΕ. Στην πε¬ 
ρίπτωση επιλογής αξιοποίησης του γεωθερμικού δυ¬ 
ναμικού ή άλλων μορφών ΑΠΕ, τηρείται η διαδικασία 
τροποποίησης της παρούσας. 

ιε. Η διαχείριση, ανάκτηση, αποθήκευση καθώς και η 
διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς 
(ΕΚ) 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοι¬ 
βάδα του όζοντος και 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού 
Κανονισμών 303-307/2008, 1493/2007, 1494/2007, 
1497/2007 και 1516/2007, γίνεται σύμφωνα με τους 
ανωτέρω Κανονισμούς, την κοινή υπουργική απόφαση 
37411/1829/Ε103/2007 (ΒΊ 827), καθώς και τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

ιστ. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξης/ 
κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες 
με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών (3) κιλών, 
ελέγχονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
37411/1829/Ε103/2007 (ΒΊ827), όπως ισχύει. 

ιζ. Η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να καλύπτουν τις απαι¬ 
τήσεις της κοινής υπουργικής απάφασης Δ3/14858/1993 
(Β'477), όπως εκάστοτε ισχύει. 

5.5. Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική 
παύση λειτουργίας του έργου 

1. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών κατασκευής 
του έργου πριν από την ολοκλήρωσή τους, ο φορέας του 
έργου αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους 
και των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις πα¬ 
ρακολούθησης που καθορίζονται στην απόφαση έγκρι¬ 
σης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και την αλλαγή στη 
γεωμορφολογία της περιοχής. Επιπρόσθετα ο φορέας 
του έργου ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλ¬ 
λοντική και πολεοδομική υπηρεσία. 

2. Στις περιπτώσεις που η παύση λειτουργίας του έρ¬ 
γου έχει πιθανότητες να προκαλέσει σημαντική ρύπανση 
του εδάφους ή των υπάγειων υδάτων απά επικίνδυνες 
ουσίες, ο φορέας λειτουργίας/εκμετάλλευσης οφείλει να 


λαμβάνει εκ των προτέρων τα απαραίτητα μέτρα με στά- 
χο την αποτροπή τέτοιων ενδεχομένων και τη διαχείριση 
των ουσιών αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

5.6. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος 

1.0 φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτι¬ 
κό σχέδιο αντιμετώπισης μη κανονικών συνθηκών λει¬ 
τουργίας το οποίο κατ'ελάχιστο θα περιλαμβάνει: 
α. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, 
β. Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση ρύπανσης των 
επιφανειακών υδάτων και του εδάφους. 

γ. Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση μη κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας εκάστης εγκατάστασης επεξερ¬ 
γασίας υγρών αποβλήτων. 

2. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή του π.δ. 148/2009 
και των διατάξεων της ενάτητας Α' «Ποινική Προστασία 
του Περιβάλλοντος» του ν. 4042/2012, σε περίπτωση 
συμβάντος ή ατυχημάτων που επηρεάζουν σημαντικά 
το περιβάλλον, πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

α. Ο φορέας του έργου ενημερώνει άμεσα την αρμά- 
δια περιβαλλοντική αρχή και λαμβάνει μέτρα για τον 
περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων. 

β. Οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες απαιτούν 
από τον φορέα του έργου να λάβει όλα τα κατάλληλα 
συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία θα τεκμηριωθούν 
ως αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυ¬ 
χημάτων. 

5.7. Παρακολούθηση 

1. Η επίδραση του έργου στο περιβάλλον και η εφαρ¬ 
μογή των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στη 
λειτουργία του θα παρακολουθείται με κατάλληλο Πρά- 
γραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ). 

2. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 
πρέπει να ενταχθεί στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Δια¬ 
χείρισης της περίπτωσης 10 της παραγράφου 5.1 του 
παρόντος άρθρου. 

3. Στο πλαίσιο του ΠΠΠ, πρέπει να συλλέγονται, να 
τίθενται σε επεξεργασία και αξιολάγηση, και, τέλος, να 
δημοσιοποιούνται, στοιχεία σχετικά με τουλάχιστον τα 
ακάλουθα θέματα, καθώς επίσης και τα επιπλέον στοι¬ 
χεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 11 της οικείας ΜΠΕ: 

α. Δείκτες χρήσης του έργου, με στοιχεία που αφορούν 
κυρίως σε μέσο ανά μήνα αριθμό κατοίκων, επισκεπτών 
και εργαζόμενων και μέσο αριθμό οχημάτων απά/προς 
το έργο. 

β. Ορθολογική χρήση νερού και ποιοτική του κατά¬ 
σταση, με στοιχεία που αφορούν κυρίως σε: 

αα. Συστηματικό έλεγχο και καταγραφή της ποιότητας 
του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Η ποιάτητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με την κοινή 
υπουργική απάφαση Υ2/2600/2001 (Β'892) «περί ποιά- 
τητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», ενώ τυχόν 
αποκλίσεις από τα φυσιολογικά όρια να διορθώνονται 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της. 

ββ. Παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας του 
υπόγειου νερού των υδρογεωτρήσεων, με τουλάχιστον 
δύο (2) εποχικές δειγματοληψίες (καλοκαίρι, χειμώνας) 
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ανά έτος πριν την έναρξη της κατασκευής, κατά τη δι¬ 
άρκεια κατασκευής και κατά τη λειταυργίαταυ έργαυ. Η 
παρακαλσύθηση αφσράτιςπαραμέτρσυςπσυσρίζσνται 
από στα Παράρτημα (Μέρας Β) της υπαυργικής απόφα¬ 
σης 1811/2011 (ΦΕΚΒ'3322). 

γγ. Μηνιαίες ποσότητες νερού που καταναλώνονται για 
ύδρευση και άρδευση, καθώς και πσσσστό κάλυψης των 
αναγκών άρδευσης από αξισπσίηση όμβριων υδάτων. 

δδ. Δείκτες εξαικανόμησης νερού ύδρευσης και άρ¬ 
δευσης, σε σύγκριση με τυπικές μέσες καταναλώσεις. 

εε. Αναλύσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής 
στις συχνότητες που αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ. 
αρ. Γ1/443/73 (Β'87) Υγειονομικής Διάταξης, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. Γ4/1150/76 όμοια διάτα¬ 
ξη, σε δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από 
τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και 
σε ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν ειδική άδεια για τη 
διενέργεια τέτοιων εξετάσεων. Οι εργαστηριακές ανα¬ 
λύσεις να παραμένουν στη μονάδα και να βρίσκονται 
στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

γ. Στερεά απόβλητα, με στοιχεία που αφορούν ποσότη¬ 
τες ανά ρεύμα και ποσοστό διαλογής στην πηγή, τρόπο 
διαχείρισης και διάθεσης κάθε ρεύματος και δείκτες ανα¬ 
κύκλωσης για τα κύρια υλικά και βαθμός αξιοποίησης 
πράσινων αποβλήτων, 
δ. Υγρά απόβλητα, με: 

αα. Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ του έργου 
σύμφωνα με τον Πίνακα 3 Παραρτήματος Ι,τον Πίνακα 4 
του Παραρτήματος II της κοινής υπουργικής απόφασης 
οικ. 145116/2011 και τους σχετικούς όρους της παρού¬ 
σας και ειδικότερα: 

• Β005, 55, Ν, Ρ: σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση 5673/400/5-3-1997. 

• Θολότητα: 2 φορές/εβδομάδα 

• Ολικά κολοβακτηρίδια: 3 φορές/εβδομάδα 

• Υπολειμματικό χλώριο: 1 φορά/ημέρα 

• Μέταλλα και στοιχεία: 1 φορά / έτος. 

Αλατότητα (Τ05), ηλεκτρική αγωγιμότητα (Ε^), ποσο¬ 
στό προσρόφησης νατρίου (5ΑΡ) και περιεκτικότητα σε 
χλωριόντα: 1 φορά/6μηνο 

ββ. Οι δειγματοληψίες και αναλύσεις των παραμέτρων 
εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ΟΕΝ και, σε περί¬ 
πτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα €ΕΝ, εφαρ¬ 
μόζονται τα πρότυπα 150 ή εθνικά ή άλλα διεθνή πρότυπα 
που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης 
επιστημονικής ποιότητας. Οι δειγματοληψίες γίνονται 
στη δεξαμενή συγκέντρωσης επεξεργασμένων υγρών 
εκάστης ΕΕΛ, στη δεξαμενή Άρδευσης-Πυρόσβεσης και 
στη λιμνοδεξαμενή άρδευσης του γηπέδου γκολφ. 

γγ.Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και οι ανα¬ 
λύσεις πρέπει να καταγράφονται σε σελιδομετρημένο 
και θεωρημένο από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκε¬ 
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου βιβλίο και καταχώρηση σε αυτό τυχόν συμβά¬ 
ντων αστοχίας/βλάβης και των ενεργειών που έγιναν για 
την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. 

δδ. Παρακολούθηση και έλεγχο της ορθής λειτουργίας 
των ΕΕΛ του έργου σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού 


και την παρούσα ΑΕΠΟ. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφο¬ 
νται ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ρεύματος 
εξόδου της ΕΕΛ Κρανιδίου, τυχόν αποκλίσεις από τα όρια 
της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011 για Αστι¬ 
κή και Περιαστική Χρήση καθώς και τα ληφθέντα μέτρα 
για τη αποκατάσταση της συμμόρφωσης, καθώς και τυ¬ 
χόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των ΕΕΛ, όπως και οι 
ενέργειες για την επαναφορά του συστή ματος στην ορθή 
λειτουργία. 

ε. Κατανάλωση ενέργειας και καυσίμου 

στ. Παρακολούθηση περιβαλλοντικού θορύβου και 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη τυ¬ 
χόν υπερβάσεων των θεσμοθετημένων οριακών τιμών. 

ζ. Παρακολούθηση της βιοποικιλότητας κατά τις φά¬ 
σεις κατασκευής και λειτουργίας και τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται για την πρόληψη/αντιμετώπιση τυχόν 
επιπτώσεων. 

4. Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση των απο¬ 
τελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης δια¬ 
πιστώνονται υπερβάσεις των καθοριζόμενων στην πα¬ 
ρούσα απόφαση και την κείμενη νομοθεσία οριακών 
τιμών, διερευνώνται τα πιθανά αίτια και να λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. 

5. Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολού¬ 
θησης δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του φορέα λει¬ 
τουργίας του έργου, με τη μορφή ετήσιας τουλάχιστον 
έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται, σε διακριτές 
ενότητες, τα εξής θέματα: 

α. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μετρήσεων με 
τα εκάστοτε όρια, επίπεδα αναφοράς ή πρότυπα ποιό¬ 
τητας περιβάλλοντος. 

β. Τρόπος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς 
όρους λειτουργίας του έργου. 

γ. Αναφορά σε συμβάντα εκτάκτων καταστάσεων της 
παραγράφου 5.6 του παρόντος άρθρου. 

5.8. Αντισταθμιστικά μέτρα 

1. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά με τα μέτρα που προδιαγράφηκαν πα¬ 
ραπάνω- ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επιβολή αντι¬ 
σταθμιστικών μέτρων. 

5.9. Υποχρέωση τήρησης μέτρων που προτείνονται 
στη ΜΠΕ 

1. Καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των μέτρων 
που προτείνονται στην οικεία ΜΠΕ εφόσον δεν έρχονται 
σε αντίθεση με τους όρους και περιορισμούς που εγκρί- 
νονται με την παρούσα απόφαση. 

5.10. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρι¬ 
σης περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την 
ανανέωση και τροποποίησή της 

1. Οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση ισχύουν για δέκα έτη από την έναρ¬ 
ξη ισχύος αυτής, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των 
δεδομένων βάσει των οποίων εγκρίθηκαν. 

2. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού δια¬ 
στήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη 
διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011. Σύμφωνα 
με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης υποβληθεί 
εμπρόθεσμα, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλή- 
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ρωση της διαδικασίας ανανέωσης, σι περιβαλλσντικσί 
όρσι διατηρσύνται σε ισχύ. 

3. Για ταν εκσυγχρανισμό, βελτίωση, επέκταση ή τρσ- 
πσπσίηση τσυ έργσυ, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, 
ή την επανεξέταση και αναπρασαρμαγή των εγκεκριμέ¬ 
νων περιβαλλοντικών όρων, απαιτείται η τήρηση των 
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. 

4. Σε περίπτωση που κατά τις τακτικές και έκτακτες 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά 
προβλήματα υποβάθμισηςτου περιβάλλοντος ή αν πα¬ 
ρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν 
προβλεφθεί στην οικεία ΜΠΕ και τους εγκρινόμενους 
με την παρούσα περιβαλλοντικούς όρους, επιβάλλονται 
πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι 
όροι της απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 
9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 6 του ίδιου νόμου. 

5. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του 
έργου προς συμμόρφωση με την απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων σε στάδιο οριστικών τεχνικών 
μελετών που έπονται αυτής, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου δύναται, πριν από την έναρξη υλοποίησής του, 
να υποβάλλει φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδια- 
σμού κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 άρθρ. 11 του 
V. 4014/2011 και των κανονιστικών πράξεων αυτού, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

5.11. Λοιπές διατάξεις 

1. Η παρούσα απόφαση: 

α. Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημά¬ 
των ή ασφάλειας και υγιεινήςτου προσωπικού, τα οποία 
εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές 
με αυτά διατάξεις. 

β. Λεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υπο¬ 
χρέωση έκδοσης άλλων αδειών, εγκρίσεων ή κανονι¬ 
στικών πράξεων που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για το έργο. 

2. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση θεώρησης με¬ 
λέτης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 
του V. 998/1979 και αποτελεί και έγκριση επέμβασης 
κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του πιο πάνω 
νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 
4014/2011, όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 
55 του ν. 4042/2012 (Α 24), και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 
3) της αριθμ. 15277/2012 υπουργικής απόφασης (Β 
1077/9.4.2012). 

3. Η παρούσα απόφαση επέχει και θέση άδειας επανα- 
χρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις δι- 
ατάξειςτης κοινής υπουργικής απόφασης 145166/2011 
(Β' 354), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση καταλληλότητας 
γηπέδου: 

α. για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου, κα¬ 
τηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών, στο Ο.Τ. 
9 του Τομέα Β της Ζώνης Β της Περιοχής I και 

β. για την κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ 
18 οπών, στη Ζώνη Α της περιοχής I, σε έκταση συνο¬ 
λικής επιφάνειας 869.511 τ.μ. σύμφωνα με την Α.Π.: 
4405/9.3.2018 γνωμοδότηση της ΕΥΠΑΤΕ του Υπουρ¬ 
γείου Τουρισμού. 


5.12. Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων 

1. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ο θε¬ 
ωρημένος φάκελος ΜΠΕ που τη συνοδεύει, και τυχόν 
τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες, πρέπει να είναι δια¬ 
θέσιμες στον χώρο του έργου κατά τη φάση υλοποίησης 
αυτού και στην έδρα του φορέα λειτουργίας του στη 
συνέχεια. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να επιδεικνύονται 
από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο κατά νόμο 
ελεγκτικό όργανο. 

2.0 φορέας υλοποίησης του έργου κατά τη φάση κα¬ 
τασκευής και ο φορέας λειτουργίας στη συνέχεια, πρέπει: 

α. Να τηρεί στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα του 
στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρ¬ 
φωση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου (π.χ. 
τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, μητρώα 
καταγραφής στοιχείων κ.λπ.). 

β. Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμό¬ 
διο ελεγκτικό όργανο και να διευκολύνει την διενέργεια 
του ελέγχου από αυτό. 

γ. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πλη¬ 
ροφορίες. 

δ. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται 
στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών 
οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. 

3. Εφόσον ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης που δεν καλύπτονται από τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η επίλυση αυ¬ 
τών πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας. 

4. Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υπο- 
βάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων 
της απόφασης αυτής, επιβάλλονται στους υπεύθυνους 
του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018 
Οι Υπουργοί 


Υφυπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ 

Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Τουρισμού 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 


Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

5 11ΡΟΚΗηΐΟ(ΙιλΔτοϋς5.7.9ιι.| 

ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΓπον ΧΟΡΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΥΦΙΠΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΟΡΟΣ 
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Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ λ / 
σμίκρυνση κατά ποσοστό όΌ/Ο 



ΜΒ(β νΡ·Μ»«1ς'™<ιοΐΛ>«ωβης (Κ) 



ΐΜκκοΚς βΑ£β0σι«37β137 «·1ιΐ9β.2972» 


Κί^τρβΕύ(Ηεοιιφ^νύς λα·24 Κο·αΒ99β 
Σην Κητρκύ Κ<ΑΐμΒθ(ν 6 Ανανορβς ΙΟ X · δοαα» 












































1856 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1857 




ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


— — — ΟΡΙΟ Εε(Α1ί (ΙΊΐ 03-12-2015, ΟΕΚ 247/ΑΑΓνΐ&-12·2015| 
■ ■■■■■■ ΟΡΙΟΠΟΛΐΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΙΓΕΡΙΟΧΚΙ 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΡΙΟΘΕΤνίΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΛΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

8 ΓΡ0ΚΗΓΙΟ(πλ*Ι0«ι<5,7,9μ.1 

ΟΡΙΟΑΚΑΛΥΓΤΤΟΥΧηΡΟΥ 


] ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 
] ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ -ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
• ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΠΑβΜΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 


1ΑΙΟΕΚΣ47/ΑΑη/16 11 Σ0151 


ΠΕΡΙΟΧΗ (, ΖΩΝΗ Αι ΠΤΟΛΦ (Αρθρο 2, ηαρ. 2ο) ΙΕκτόκ ΡυμοτομοΟμκνου ΣγκΕΤουϊ 
Ι ΐ I ι Ι ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΖΩΝΗ β: ΟΙΚΟΔΟΙΛΙΚΑΤΕΤΡΑΓΜΑΠΑΡΑβΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣηκΟΥΧΩΡΙΟΥ (Αρθρο 2 παρ. 2Ρ) 
1^ ' Ν ΠΕΡΙΟΧΗΙΙΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΓΟΝΑηΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΤ-ΤθνΡΙΣΤ·ΙΟΤΧΩΡΙΟΥ(Αρθρο2ηαρ.«) 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΠΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΧΟ. ΤΟΥΡΙΙΤΚΟ ΚΟΡΙΟΙ 
ΚΥΡΙΑΧΡΗΣΗ: ΠΚ (ΑρθροΣίπαρ.Θ4ΑΝ.3»6/2011.ιιαρ.α) 

I Α I ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΠΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

I θ I ΤΟΜΕΑΙΙΕΝΟΔΟΧΙΙΟΥ 

I Γ I ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1 ΤΟΜΕΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΕΟΝ· ΠΕΡΙΘΑΛνΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ · ΑΝΑΨΥΧΗ! 


ιτπΟΝίΕΐ στον τομέα η/ι 


ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 


4ΑΝ^ΘIΘ/1011(»»^Δ0Τ1 


ΠλΡΑΘΕΡΙΓΠΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
ΕΠΜΤΑΣΤΑΣΕί: ΕΣΠΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ! ΚΟΙΝΟΥ 


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

1 1-1Κ» I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΤΜΕΝΗΙ ΠΕΡΙΟΧΗ! 

] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ'’601Ρ· 

] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
] ΣΥΝΤηΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣΡΕΜΑΤΟΣ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΕ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟλΟΠΚΗΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤηΝΩΝ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛΔΕΞ^ΙΕΡΟΤ) 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ-ΤΟΤΡίεηκΟ ΧΟΡΙΟ (ΠΔΡ1-12·ηΐ! - ·ΕΚ2«7ΙΑΑη/'Ι>-Τ!-»<5) 




Ν1Ι ΔΟϋΜΣΗΕ : ΣΔ. ΑΡ 


0Τ42.0ΓΑ.1.ΡΤ4Α.0Γ4.1 


ΡΙΔΚΒΤΔΙ1.0ΤΔ 11 


ΚΑΧυφΠ ΥψΟΓ 


ΟΜΟΔΟΜΙΙΟ ΤΓΆΓΑΜΟ 


Ι“1··>-1 I I 


ΕΓΚΑΤΚΠΑΙΗ ΕΠΕΞΐΡΤΑΙΙΑΙ 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


© 
04208-41406/1 . 





04208-41400/1 


ΠΕΡΙΟΧΗ 1 



® 

04216-41394/1— 

(Μ- 

-Δ42^ί3?ί^1 - 

0^-41394/1 

-10424041394/1 


(4 

0421β7ί^1 

Τ 0422Ϊίί3β8/ί^ 


0424(Κ1^1 


0421841382/1 

©ί 

04224-41382/1 


Μ 

^ί4^ίΜ2/1 




Γ-1 " ^ 

04232-41376/1 

0424041376/1 


X « Π·ι»:θ>Οο Γι Ό-ΨΧ 

·7-0^ Γ- ν<-0·>ΗΔ'-·^ 

^\οι Γνίϊρ>0^0[»Ο 

ΓΡ*ΕΑ»Α,*^·Με: 


λ,Α Κ&<>| Α-ΜΙΛ-ΗΪ 


Μ,, ΓνΑ-ΓΓΛ 


ΜΙΝθεθΜΡΑ$$ ΟνΕΚβΕΑδ Α.Ε. 


"ΚΙΙ-ΑΟΑ ΗΙΙ-Ι-8" 

ΟΟΙ.Ρ ΚΕδΟΚΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 


ΟρΔθα ρελΚτης; 
αΕΥΝΑΔΙΝΟΣ 
X. ΚΟΥΡΤΗΣ 
Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΕ 
Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


04216^1388/1 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό όΌ/Ο 



ΕΤ.ΣΑ. Β7 ( ΕΜηνιύ ΓβββητρΑ Σύοπιη ΑΜνορΑς I 
ΐΟοηοας 603 βο (Ι·β37θ137 «^>298.2572233 








Εΰνκλιση ΜΕβημΒρινιίη (γ} 


Κ7Υτρ«ί8ςΜΕαΐ24|]«ι8ς 1«>2« Κο·0399β 

Ιου ΚηΜ ΗΒ«·8«« ΛΜ«088ς « X · 9ου]00 





Γααγρσν^ ΠΜιος >Μι««ορ8ς 00« 00 00* 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1859 





































1860 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 





ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


- ΟΡΙθεε(ΑΙΕ(ΙΜβ3-12·2015.«ΕΚ247/ΑΑΧνΐ6-12-2015) 

■ ·■·■·■ ΟΡΚ) ηΟΛΕΟβΟΜΟΥΜΕΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,Ι ΟΜΟΘΕΤΗΪΜΡΕΜΑΤΟΣ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΠΆΜΜΗ 

- ΟΚΟΔΟΜΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

» ΙΜΗΚΗΠΚ) (ιΟΑτοιις 5, ί, Ρμ.) 

ΟΡΙΟΑΚΑΛΤηΤΟΥΧΟΡΟΤ 


ΠΕΠ 

Π 5 Π 


ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΤΜΑΙ 
ΤΦΙΙΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΟΡΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΟΡΟΙ ΠΑΘΜΕΥΙΗΣ 





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΠΗ ΕΠΗΤΑΠΑΙΗ ΕΠΕΕΕΡΓΑΙΙΑΣ ΛΥΜΑΤΠΝ 


ΙΕ ΙΟΣΚ ΣΑΤ/ΑΑΠ/Ιί.ΙΙ.ΜΙΣΙ 


ΠΕΡΙΟΧΗ ι,ΣΟΝΗΑ: ΙΚ0ΛΦ(ν«ρα2,ηαρ.2αΙ (Ε·πΔ<Ρνμ9Τ0μο4Η>νΜ ΣχίΕΙοιιΙ 
1 1 ι Ί ΠΕΡΙΟΧΗ 1, ΖΟΝΗ ·: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΣΤΡΑΓΟΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΙΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΙΟΥ (Λρβρο 2 ΠΒρ. 2βΙ 
ΠΕΡΙΟΧΗΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΤηΝΑΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΧΟΡΙΟΥ (Αρθρρ 2παρ. 20) 


ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΙΙΜΟΝ ΕΚΤΑΣΕΟΝ [ΚΑΡΑβΕΡίηκΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΙΙΟΧηΡΙΟ) 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ (Αρβρ»11>ιαρ.·4ΑΝ49$6/2011.ιιαβ.α| 

I Α I ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΠΐ: 

I ■ I ΤΟΜΕΑΣ ΣΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

I Γ I ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΒΜΟΤ 

I Δ I ΤΟΜΕΑΣ ΚύΙΝΟΜΙΚΟΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΣΟΝ · ΠΕΡΙΘΑΛνΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ · ΛΝΑΙΡΥΧΗΣ 


Α-Ι ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ 

Α·2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α·3 ΓΕΠ0ΝΙΑΕΣΝ0Α0ΧΕ10Υ 

Α-4 ΓΕΓΤΟΜΑΛΟΦΟΥ 


Α-Ε ΓΕΓΓΟΝ1ΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ1 

Α-Τ ΓΕΤΤΟΝΗ ΕΛΑΙΟΝΑ 

Α4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΣΙΔΙΧΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΙΜΡ-Δ«ΑΙΜ>ί«/2811 ΐΜίΔΟΤΤ 

ηκ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

πε ΠΕΡΙΘΑΛνΗ 


ΑβΛ ΑΘΛΗπΚΕΙ ΕΠΙΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΛΝΑΖΟΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕα ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΗΑΙΙΎΧΚΣ 
ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΣΧ ΧΩΡΟΙ ΣΥΗΑΘΡΟΙΙΚΣ ΚΟΙΝΟΥ 


ΣΥΝΤΕΤΑΙΜΕΝΕΣ 

I Ι-ΙΜ I ΣΥΝΤΕΤΑΤνΕΝΕΣΚΟΡΥΦΟΝηΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
I η-ι«2 I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ"βοΐί· 

Ι' Α1-ΛΜ» I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝ ΛΑΣΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΟΝ 
I I ΣΥΝΤΠΑΓΜΕΝΕΕ ΚΟΡΥΦΟΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΙ ΡΕΜΑΤΟΣ 

|«<ΐ.ι·«^| ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΚ1ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΧΗΕ ΕΡΕΥΝΑΣ 
|τι.ιχ·η._| ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝΤεΤΡΑΤηΝΟΝ 
I Ει-ΕΝ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝ ΚαΡηΝΥΠΟΔΟΜΩΝ|εεΛ.ΔΕΐ.ΝΕΡΟΥ) 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


ΠΕΡΙΟΧΗ II 


® 

0420Μ1406/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 

04200-41400/1 


® 

0421β-«1394/ίΙ— 



Λ® 

*^)4240-41394/1 

04216-41^1:! 


0423ΐΜ’ί^^ 

Μ24^^8Θ/1 

04216-41302/1 

' 

( 8 )<. 

04224-41362/1 

^ ί,' 

'ιΑ 

04^^113^2/1 



04232-41376/1 

04240-41376/1 


€·1β-ί ΤΪΑ*» ΙκΓ-ρ- 

5ιΛ οι'ξιοΛ-\χ<Μ Τ'υ-Δ 


«04 ·'?) · ?· . ί.ΟΙ·β 

6β-»Χ,νΛΔ. ί.\οίίιΜΚΟ<> 



ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 



>η>Ηΐ>·Ι ««ακ μΣφ· ΙΙΑΟ ιηη 







ΕργοδύτΓΐ^: 

ΜΙΝΟΟΟΜΡΑ88 0νΕΡ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙΙ.ΑΟΑ ΗΙ1.ί.8' 


θίβηίργου: 


Ανάπτυξη Εργου: 


ΟΟΙ-Ρ ΚΕ30ΚΤ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


ζοηίΓΟ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1861 


04216-41382/1 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λλλ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό Οϋ /Ο 





Κινψιι6ςΗατνΚΜ;Μ>·Ιί Κο·0.99Κ 
Στον Κτντρκύ ΜτοΐΒ^βΡ'νβ Ανοφοράςιο X ■ 900.000 




































































































1862 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 



ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΕΚΤΑΣΗ 
■ΒΣΧΕΔΙΟν 
ξη ΧαρακιινΜσρού 
5734/02.0Θ.2008 


ΙΕΚΤΑΣΗ 

[ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Πράξη Χαρακτηριαμού 
5734/02.09.2006 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 























Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1863 












































































































































































1864 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


04224^1394/1 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραιψα. 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λλλ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 




























































































Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1865 


























1866 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


οηο ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ ΟΔ-ΙΣ-ΖΟΙί, ΦΕΚ 247/ΑΑΓνΐ «-12-20151 

ΟΡΙΟ ηΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ιΟΔιοικ 5.7.9μ4 

ΟΡΚ) ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΥΟΚΠΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ^ΚΙΥΟ 
ΚΟηΟΧΡΗΓΓΟΣ ΕΛΕΥΟΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΚΟΜΟΧΡΗΠΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 




ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΠΑΘΜΟΪ 

ΕΝΔΕΙΚπΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΣΣΡΤΑΣΙΑΣΛΥΜΛΤΟΝ 


15 ΙΦΕΚ Σ47/ΑΑΠ/1Ε.1Σ ^0151 


ΠΕΡΙΟΧΗΙ,ΖΟΝΗΑι ΙΧΟΛΦ(ΑρθροΣ,παρ.2α1 (Εη6ι;Ριιμοτομούμ«ν»Ιχ(61η| 

1 . I . 1 ΠΕΡΙΟΧΗ Ι.ΖΟΝΗβ: ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΓηΝΑΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΓΤΙΚΟΥΧηΡΙΟΥ (ΑρΡρο 2 παρ. 2£ 
1* ' Μ ΠΕΡΙΟΧΗΙΙ: ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΑΤεΤΡλΓΟΝΑΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΧΟΥ-ΤΟΥΡΙΕΠΚΟΥΧΟΡΙΟΥ (Αρβρο 2ηαρ.2Β) 


ΤΟΜΕΟΔΟΜΜΒΜηΝ ΕΚΤΑΙΕΡΝ (ΙΙΑΡΑΘΕΡΙΠ1Ι1Ο·'ΚΙΥΡΙΐηκ0Χ1>ΡΙΟ| 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ [Αρβρα 11 ηορ. Β4Α Η.ΣΜ6/2011. ηρ. α) 

|__Α__| ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΗΣ ΚΑΤΟίηΑΙ 
ΙΤΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΚΕΙ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

I Β I ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

I ί [ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΑΗΤβΜΟΥ 

I Δ I ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΜΧΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΟΝ - ΠΕΡΙΘΑΛνΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΙΡΥΧΗΙ 

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΚΙ ΚλΤΟΙΧΙΑΣ 

Α-Σ ΓΕΙΓΟΜΑΛΕΙΚΚΣ 

Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α-) ΓΕΙΓΟΜΑΞΕΝΟΔΟΧείΟΥ 

Α-Α ΓΕΙΤΟΝΙΑΛΟΦΟΥ 

Α-5 ΓΕΙΓΟΜΑΑΘΛΗΠΙΜΟΥ 

Α4 ΓΣΙΓΟΝΙΑΟΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΜΝΑ 

Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΑΛΙΘΕΑΣ 

ΙΙΔΙΙΐαΧΡΗΣΕΙ1ΑΡΦΡθηΐΓΙΑΡ·»4Αΐ α ΐί« / 2011(ιι«Α0Τ1 

ηκ ΠΑΡΑΘΕΡΙΓηΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 


ΣΕΝ ΠΝΟΑΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΙΕΙ1 

ΧΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Ε/Α ΕηίΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΣΠΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΣΚ ΧΟΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 


ΣΥΝΤΠΑΓΜΕΝΕΣ 

I 1- ΚΙ» I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ηΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
I η·Γ«η I ΣΥΝΤΣΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "601Ρ· 

I «'-ΑΉ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΟΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
I ιίο»-»>ιι I ΣΥΝΤΠΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΟΕΤΗΣΗΣΡΡΛΑΤΟΣ 
|ΛΡ»ι-«ΡΜ|| ΣΥΝΤΠΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
|ηι1.τι..| ΣΥΝΤΠΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟίΚΟΔΟΜαΜΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
I Α·-Ι4» I ΣΥΝΤΠΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝ ΧΟΡΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΕΛ,ΔΕΣ.ΝΒΡΟΥ) 


ΠΑΡΑ6ΕΡΙΣΠΚΟ - Τ Ο ΥΡ Ι ΕΙ1ΚΟ ΧΟΡΡΙΠΛίη-ΙΖ-ΜΗ - θεΚ247ΙΑΑηΐ1«-12·αΐ5) 


ΟΡΟΙ ΔΟΔΗΣΗΣ: ΣΔ. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΝΗ ΥΨΟΣ 


ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΖΩΝΗ Α 


ΑΘΑΗΤΙΙΙΙΓΚΑΤΑΠΑΙΙ· 


ΤΟΜΕΑΣ Δ. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, 
ΠΕΡΙΘΑΛΦΗΣ.!; 


ΙΑΔ,ΟΤΑΑ,ΟΤΑ.ΙΖ,ΟΓΑΑΙ 


0Ι44.0ΤΑ.Μ 


βΤΔΕ,ΟΤΑΙΡ 


> κ ■■ Μκρ· ΜΑ βυνΗΜ <·Ε· 


I ΟΙΚΟΑΟΜΙΒΤΙΙΝΝΟΙΙΟ | ΙΑ | ΙΙη»Μ· | 


Ι-Ι-Ι I I 



ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


ΠΕΡΙΟΧΗ II 


© 

0420Μ1406/1 

@· 

Δ420Θ-41400/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 


@ 

0421β-4139«^ 



Λ.® 

- 154240-413Θ4/1 

04216-41368/1 

Τ'θ4224ίί38β/'ίί·*· 


0424^^88/1 

®ι 

04216-41382/1 

04224-41382/1 


§ 



04232-41376/1 

04240-41376/1 


" }”·β β.>.^οιΓϊ:,^©Ι 'Τν>-»ι ί ·βι .χ. 5!.θ( ·3 

οι«>-ί|^Λρ-ι 

-ίΚΑΛΟ βκξ; <5Λί»ΐΜ.Ιί>-τ ον ·<ί> 

«·Ρθ€Α.ρΟΤ 

θ· Λαι-ι«τι Α·-*-" ^ 



ΜΙΝθεθΜΡΑ88 θνΕΡ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙίΑΟΑ ΗΙίίδ" 

ΟΟΙ.Ρ ΚΕ80ΚΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



τΗΑος σχτβίου: 

ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Ρ-06 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

04224-41394/1 



Ομόβο μιΑΙτης: 
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
ΚΟΥΡΤΗΣ 
ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ 












































































































































































ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό όΌ/Ο 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1867 


























































































































































































































1868 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 



04224-41368/1 



.ΧΟΡΟΣ 'ΟΟΙΡ: ΦΕΚ-2905Β/2014, 
>ό^;ςΚΓΟΣ ΣΧΕδΐρΥ . 
«009:ΦΕΚ-247ΑΑη^15 : 


ΕΚΤ05 

ΙΔΙΟΚΤΗΣ 


»ΡΣ'ΟΟΙ>^φέΚ·2965ίθ/»Κ4: 
Κ ·: έΚΤΘΣ ΣΧΕΔΙΟΥ- λ-Χλ - 
5 ?.ΦΕΚτ& 47 'Μί^^^^ 




ΕΙΣΟΔΟΣ 




ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝ 
ΧΩΡΩΝ νΠΟ&ΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ) 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 






ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


Μίι^ρομ^ιηί^ιβρομΙρφωιιηίΙΚ) 


ε.ΓΧΑ. 87 (Ελλπνκύ Γιιυδαιπίύ Σύσπιμα ΑναφΕ^ς) 




αχ. Βι«««ς ΓΐΒΐν)>>ι^ 










Γεωνρσ^κΰ ΠΑύτπς ΑνοφορΟς ΟΟιμ 00 00- 













































































































Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1869 















































































1870 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 




•ΔΙΟΥ 1 
•ΝΟΣΤΟΥ - 


ΙΟΥ 

ΟΣΤΟΥ 


ΑΤ^/ιΊέ^ 

-^,^ΠΟΥΛΟΣ 
//^πονρίβ’Ο': Μηχανικίς 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


- 0ΡΙΟΕ!ΧΑ2Ε(ηΔ03-12-2015.«€Κ247/ΑΑΓνΐ6·12^15) 
■ ΟΡΙΟ ηΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗ! ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ρ ΟΡΙΟΟΕΤΗΕΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

I ηΡΟΚΗΠΙΟ(ιιλόηους5.7,9μ.| 


ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΗΟΧΡΗΣΤΟε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ -ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 


ίΤΪΣί ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 
ι(ΕΕΛ)] ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΕΡΓΑΙΙΑΣΛΥΜΑΤΟΝ 


ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΖΩΝΗ Α: ΠΪΟΛΦ (Αρθρο 2- πορ. 2ο) ΙΕκτόκ ΡυμρτορούμκΥον ΣχγθίΔνΙ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1,20ΝΗ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΤηκΟΥ-ΤΟΥΡΙΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Αρθρο 2 ηορ. 2β| 
ΠΕΡΙΟΧΗΠι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΛΡΑΘΕΡΙΖΠΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΠΙΚΟνΧΩΡΙΟΥ (Αρθρο 2 ΗΟρ. 2β) 

ΕΩΝ (ΠΑΡΑβΕΡΙίηΚΟ · ΤΟΥΡΙΣΠΚΟ ΚΟΡΙΟΙ 
ΚΥΡΙΑ ΧΜΕΚι ΠΚ (Αρθροΐίπαρ. ΜΑΝ.3»86/2011,ηαρ.α) 

I Α I ΤΟΜΕΑΣΠΑΡΑΘΕΡΙΣηκΗΣΚΑΤΟΙΙϋΑΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑπΚΕΙΧΡΗΙΕΙΙι 

I ΤΟΜΕΑΣΣΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
I ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΙΜΟΥ 
I Δ I ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΕΟΜ · ΠΕΡΙΘΑΛΙΡΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑνΥΧΗΣ 

πίΤΟΝΙΕΙ ΠΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΑΣ 

Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ 

Α4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α-Σ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΕΝΟΑΟΧΕΙΟΥ 

Α-Δ ΓΕΙΤΟΝΙΑΛΟΦΟΥ 

Α-Δ ΓΕΓΤΟΝΙΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α'β ΓΕΠΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Α·* ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ II ΠΑΡ. 1ΑΑ Μ^ΜΘ/ΙΟΙΣ ΙητΔ ΟΠ 

ΠΚ ΠΑΡΑβΕΡΙΣΠΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΕΕΝ ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ 

ΚΑ ΚΕΙΓΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΣΚ ΧΩΡΟΙΣΥΝΑΘΡΟΙΙΗΣΚΟΙΝΟΥ 

ΙΥΝΤΕΓΑΠιΙΕΝΕΣ 

I 1-ΙΙ0Ι I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ηΟΑΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΟΧΚΣ 
I ΓΙ-ΝΠ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "βΟΙΕ· 

I «1-Α1Θ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
I I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΓΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

|»Ρ»1·«ΡΜ»| ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝΤΈΤΡΑΓΩΝΩΝ 
} ΕΥΝΤΕΤλΠΗΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝΧηΡΩΝνηθΔΟΜΩΝ|ΕΕΛ.ΔΕ1ΝΕΡΟΤ) 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


© 

04208-41406/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ I 

04206-41400/1 


@ 
04216-41394/1—I 

-04^ρΡ(^1'. 


V® 

^240-41394/1 

0421&4ί368/1.. 

Γ 0422ίίΓ3β8/ίί^ 


042403^68/1 

04216-41382/1 

®ί 

04224-41382/1 


& 



04232-41376/1 

@ 

04240^1376/1 


'^Ο ίΠοΙ,^ΟΉ 0·ι^«.4?·(%^ί4 -ΓΝΙ-» ΟΚ.Γ16 Ι'θ ·Γ··· 10(·β 
€^ι.Λ\ -2,00 Λιθΐ «»\Θ-νΛ.<ρ 


οϊ 


Γ<ί^(οοσ·( ί^, 

> <·ρΛΜΑΑ.ίνΗΐή^ 


Λ ΡΛΓΤ-ΡΙ Λ-ΛλΑΓΗϊ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΠΚΟ-ΤΟΤΡΙΕΤΙΚΟΧΩΡΙΟ ΙΠΔΜ-12-2018 · «ΕΚ2«7ΓΑΑηΠί·12·»1»1 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΣΩΠΟ. ΚΑΛΥΨΗ. ΥΨΟΣ 


ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΚΙΕΟΝ, 


ΟΓΟ.ΟΤΑΙ,ΔΤΜ. 


ΟΤΛ5.ΟΤΜ.ΟΤΡ420ΓΑΙ3 


I ·■ 


ΙΟΔΟΗΙΚΟ ’ΕΤΡΛηΜΟ 


Ι“Ι··»··Ι I I 


ΜΙΝ0ε0ΜΡΑ88 0νΕΚ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙΙ-ΑΟΑ ΗΙΙ.Ι.8" 

ΟΟΙ-Ρ ΚΕδΟΡΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟε, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



Ι«»ΣΤΑΝΤΙΝθε ΚΑΤΙΑΟΥΝΗΣ 


ιΓτΑος σχΕΔΓου: 

ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

7μάθσ ρτΛΕττις; 

Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Ν. ΓΡοζοηοΥΛοε 
Μ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟν 

Ρ-07 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1:1000 

04224-41388/1 

























































































































































































Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1871 



04224-41362/1 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό ΟΌ/Ο 




ικτρο νκΜΗής "«(■«Μχη'Κ (Κ) 

ιπ>ι(<πο«·>Μ«<ι: 0.99» 



β.Γ. Βορράς Γιωτροφιιβΐ 
Β.ΙιΙ. Βορράς Μογντιικάς 









































































































1872 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 






































Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1873 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


- 0»Ι0ΕΙΜ:Ε|ηΔ0ΐ-12-2σΐΐ,ΦΕΚ247/ΑΑΓνΐ6-12-2015) 
■ ΟηΟΠΟΛεΟΔΟΜΟΥΜΕΝκ: ΠΕΡΙΟΧΗ! 

] ΟΡΙΟΘΕΤΗΕΗ ΡΕΜΑΤΟ! 

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

I ΠΡΟΚΗηΐΟ(ιΑάιου(5.7.9|ΐ.| 

I ΟΡΙΟΑΚΑΛΥΓΤΓΟΥΧΟΡΟΥ 


)ΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟηΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ! 

I I ΥβΗΓΓΑΜΕΝΟΟΔΙΚΟΔΙΚΤΥΟ 

I ΚΧ I ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΙΕΑΕϊθΕΡΟίΧηΡΟΙ 

I η I ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΗΕΚΓΑΙΗ-ΧΟΡΟΙΣΤΑΘΜΕΥΙΗ! 

·“■■■<· ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ 

[Μ] ΕΝΔΕΙΚηΚΗΘΕΙΗΥΠΟΙΓΑβΜΟν 


εελ 


!Η ΕΓΚλΤΑΙΤΑΖΗ ΕΠΕΙΕΡΓΑΖΙΑΖ ΛΥΙΑΑΤΟΝ 


1» (ΦΙΚ2Α7/ΑΑΓ1/1 Μ» ΜΚί 


ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ (Αρθρο 2, ηορ. 2κ0 (Εαόκ Ρυμοτομούμκνου ΓχκΕΙου) 

[■ ιΙ ΠΕΡΙΟΧΗΙ,ΖΟΝΝΘ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΓΟΗΑηΑΡΑΘΕΡΙΓΠΚΟΤ-ΤΟΥΡΙΙΤΙΚΟνχαΡΙΟΥ(Αρθρο!παρ.ΖΘ) 
ί1- - ' I ΠΕΡΙΟΧΚΙΙ; ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΠΜΑΠΑΡΑΘΕΡΙΠΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΓηίΕΟΤΧΑΡΙΟΤίΑρθροΙηαρ.ΖΘΙ 

ΤΟΜΕΙΙ ΔΟΜΜΙΜηΜ ΕΚΤΑΥΚηΝ (ΠΑΡΑΘΙΡΙίπΚΟ · ΤβΥΡΙΠΙΚΟ ΧΟΡΙΟ) 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΙΗι ΠΚ (Αρθρο 11 ηαρ. ΘΑλ »υΗ6/2011. ηαρ. α) 

I Α I ΤΟΜΕΑΙΠΑΡΑΘΕΡΙίτίΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΙ 

ΙΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΚΕΙΧΡΗΙΕΙΙ: 

I θ I ΤΟΜΕΑ! ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

I ΤΟΜΕΑ! ΑΘΛΗΤϋΜΟΥ 

] ΤΟΜΕΑΙΚΟΙΗΟΝΙΚΟΝΕΖνΠΗΡεΤΗΙΕΟΜ· ΠΕΡβΑΛ>ΡΗΖ·Ε!ΤΙΑ!ΗΙ-λΝΑ>Ι>ΥΧΗ! 

ΓΕΙΤΟΝΙΕ! ΠΟΝ ΤΟΜΕΑ ηΑΡΑΘΕΡΙΓΠΚΗΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 

Α-1 ΓΕΓΓΟΜΙΑΛΕΕΧΗ! 

Α·2 ΓΕΓΤΟΝΙλ ΓΚΟΛΦ 

Α-3 ΓΕΙΤΟΗΙΑΖΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ 

Α-4 ΓΕΓΓΟΝΙΑΛΟΦΟΥ 

Λ-! ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΠΙΜΟΥ 

Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 

Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΟΝΑ 

Α·β ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ! 

ΕΙΔΙΚΕ! ΧΡΗΙΕΙ! ΑΡΦΡΟΥ 11 (ΙΑΡ. ΘΑΑΙΜΙΘΙ71011 (»ΒΤθ ΟΤΙ 

ΠΚ ΠΑΡΑβΕΡΙΓΠΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

!ΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕ! ΕΓΚΑΤΑΖΤΑΙΕΙ! 

ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖηΟΓΟΝΗΙΗ! 

Ε/Α ΕΓΚΑΤΑπΑΙΕΐΕΓΠΑΙΗΖ/ΑΝΑΨΥΧΗ! 

ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑΚΑΤΑΠΗΜΑΤΑ 

Χ!Κ ΧΗΡΟΙ ΙΥΝΑβΡΟϋΗΙ ΚΟΙΝΟΥ 

ΓΓΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΙ 

I 1-1Ρ» I ΕΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΙΚΟΡΥΦΟΝΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΚ! ΠΕΡΙΟΧΗ! 

] ΙΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝϋΚΟΡΥΦΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗ! "601Γ· 

] ΙΥΝΤΕΓΑΓΜΕΝΕΙΚΟΡΥΦΟΝΔΑΙΙΚΠΝΕΚΤΑΙΕΟΗ 
] ΕΥΝΤεΤΑΓΜΕΝΕΙ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΜΗ! ΡΕΜΑΤΟ! 
ϊ| ΙΥΝΤεΤΑΓΜΕΝΕΙ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ! ΑΡΧΑ»ΛθηΚΗ!ΕΡ!ΤΝΑ! 
ηΤΐ !ΥΝΤΓΑΓΜΕΝΕ! ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 

] ΓΓΝΤΠΑΓΜΕΝΕ! ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΕ.ΝΕΡΟΥ) 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 



@ 

04216-4139)1/5- 



-»424(Μ1394/1 

0421641^1/:^ 



;''ν24$ΐ»β8/1 

04^^^^^ 

04224-41382/1 


'-χ!) 


04^^^6/1 

@· 

04240^1376/1 


"Ρο Λβί^-ώο ί^. 5··?Οιθ 


ι?ί3ιβΛ<»1 




Λ ΛΐΑ(ί<7( Α/V Ο '.+χ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΠΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΠΚΟ ΧΟΡΙΟ (ΠΔ 01. 


:24ΠΑΑηΐΙίΗ2.2Ρ1Δ| 


ΠΕΡΙΟΧΗ I. ΙΩΝΗ Δ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙίηκΗ ΚΑΤΟΙΚ1Λ. 


1 (ΡΗΟΐΡΐχώοοκμιΐΡΟίαινΙοιιιοΟ 


I (ΤΡΑίοκκΗΡοςμΑίρηπιήρυ 


ΕΓΧΑΤΑΠΑΕΝΕΠΕΙΕΡΓΑΙΙΑ! Τ 


ΜΙΝθεθΜΡΑ88 0νΕΚ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙΙ.ΑΟΑ ΗΙΙ-Ι-8" 

ΟΟΙ.Ρ ΚΕ80ΚΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



ιΓτίος σχιΔΙοΐΓ 

ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

π. ΕΥΝΑΔΙΝΟ! 

X.ΚΟΥΡΤΗ! 

Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟ! 

Ρ-08 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1:1000 

04224-41382/1 





















































































































































































1874 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


)7 4Ι3Β1«2^< I 


424125.133 413β3434»8 I 

424103.443 4133334.717 < 


424054.131 41»297.β37 4 
424013.1» 419213.132 1 


424135.107 4138115731 < 


424330.723 4133347.77 


424121.033 4133342.532 3.43 


424073.304 4133870.172 1 


423305.173 4133870.133 1 


Μ 4133813.713 1343 
•8 4133822334 ΛΜ 
55 4133323413 3.37 


Γ427 423735.734 4133031424 33.27 
Γ423 423731.033 4133103.723 5343 
Γ428 423722434 4133032411 30.11 


423345404 4138073.737 3 






.434 4138371313 1 


>30083 4133712.125 2 


423455457 4133747427 I 
423434.337 4133743021 1 


423413425 4138775403 3 


ΑΡΧ12 423337.004 41 


ΑΡΧ15 423442.723 4133774.343 3344 
ΑΡΧ13 423430.700 4133503480 1540 
ΑΡΧ20 423475.111 4138002474 2147 


ΑΡΧ25 423517405 4133725.10 


ΑΡΧ23 423723.113 41 

ΑΡΧ30 423743.335 41 

ΑΟηΐ 423733415 4133533078 1 

ΑΡΧ32 423715453 4133533.736 1 

ΑΡΧ33 423700401 4133533474 1 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρσνικό αρχείο, έγινε Λ^η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό Ου/Ο 



I 04 ; 


•Τν 

Τ' 
































































































































Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1875 


04232-41394/1 



Μίιρο γοαμμκής[Κ] 


Ελϋιψοοϋς βΜ η 04371137 «ρ·1Ι31ί.237223β 


ΒΛ βοροβς ΓοιίηκνοΑ; 
ΒΜ. ΒοΜόςΗσηηικβς 
Β.Τ. ΒθΜ«ς ΤορακΜΟΐιοΟ 
ΙβηΜαη Μισι·ιβ;ηι!ι> < V) 

οοξΟΗϋτονη ΠΊΒ ΧΧΧΚΧΧ ονφίιος 
































1876 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 





►;*χ*;*ί*κ 


|·κ·κ^ί· 








ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


Τ. ΠΑΥΑΟΠΟΥΛΟΣ 

















Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1877 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 




_ _ _ ΟΡΐαΕ!ΧΑ!Ε(ηΔ03·12·2ΟΙ5,«εΚ247/ΑΑη/1β-12-»15| 
■ ■■■■■■ ΟΡΙΟΠΟΛΕΟΔΟΜΟνΜΕΝΗΣΠεΡΙΟΧΚΣ 
ΓΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ ΟΡΙΟβΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

8 ηΡΟΚΗΊΙΟ(ιαάτου<5,7,9ιι.) 

ΟΡΙΟ ΑΚΑΑΥΤπΟν ΧΟΡΟΥ 


ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟηΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ! ΧΟΡΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ · ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

ΕΝΔΕίαΐΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕ 


1 ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΚ ΕΠΕΕΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΥΜΑΤΟΝ 


15 (ΦΕΚ ΣΚ7/ΑΑΠ/16 1Σ.Σ015Ι 


ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΖΩΝΗ Αί ΓΚΟΛΦ (Αρθρρ 2, παρ. 2α) ΙΕχιόκΡυμοτομούμκνουΣχκΔίΔν) 

[ . ι Ι ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΖΩΝΗ β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑηΜΑηΑΜΘΕΡΙΕΤΙΚΟΥ·ΤΟΥΡΙΕΤΠΕθνΐΐηΡΙΟΥ (Αρθρο 2 ηρ. 2$) 
1^ ' 'Ι ΠΕΡΙΟΧΗΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τττΡΑηΜΑηΑΡΑΘΕΡΙΓΠΚΟΥ.ΤΟ'ΜΤΚΟΥΧαΡΙΟΥ |Αρβρα2 ηαρ. 2ί) 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΟΤΙΚΟ-ΤΒΥΡΙΤΠΚΟΧαΡΙΟΙ 
ΚΥΡΙΑΧΕΗΣΗ: ΠΚ (Αρθρο 11 Νορ. Ε4ΑΝ^9ΚΓ2011, Καρ.α) 

] ΤΟΜΕΑΣ ΠλΡΑΘΕΡΙΓΠΚΗΖ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΕΥΜΠΛΗΡΩΜΑΉΚεΐ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

I ΤΟΜΕΑΖΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
I ΤΟΜΕΑΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

I ΤΟΜΕΑΙΚΟΙΝηΝΙΚΩΝΕΕΥΠΗΡΕΤΗΙΕΟΝ- ΓΙΕΡΙΘΑΛνΗΣ·ΕΣΤΙΑΣΗΣ·ΑΝΑνΓΧΗ! 

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΓΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΙΟΑΙ 

Α·| ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ 

Α·2 ΓΕΙΤΟΝΙΑΓΚΟΛΦ 

Α·3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑΛΟΦΟΥ 

Α·5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α-Ε ΓΕΙΤΟΝΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Α·7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Λ4 ΓΕΙΤΟΝΙΑΚΑΛΛΙΘΕΑ1 

ΑΡΘΡΟΥ II (ΙΑΡ. ΑΑΑ Ν.ΖΘΘΔ/ΖΟΙΙ Ι«Β<Δ ΟΤΙ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤ1ΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΠΕΡΙΘΑΛ'ΡΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛΗπΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΕΤΑΣΕΙ! 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΟ-ΤΟΥΡΙΓΠΚΟΧΟΡΙΟ(ΠΔΡί-ΙΜΟΙΔ - ΦΕΚ2<7<ΑΑΐνΐί-τ;-: 




ΟΡΟΙ Δ08ΙΗΖΗΖ: ΖΔ. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ. ΚΙ 


(ΙλΡΑΟΕΡΙΓΠΚΗ ΚΑ 




ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 'ΘΟΙΡ’ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΑΕΟΛΟΠΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ,ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ) 


ΟΡΟΔΟΜΚ) ΓΕΓΡΛΠΜΟ 






ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


® 

04208^1406/1 





@ 

04208^1400/1 


ΠΕΡΙΟΧΗ 1 



@ 

0421β-413θ«4— 

& 

'^^^4ίΜ4/1^ 

- Ρ4240-41394/1 


0421841^1 



0424^41^1 


04216-41362/1 

04224-41382/1 


1 ® 




04232-41376/1 

'(ί| 

04240-41376/1 


Γ^αρΟ-' €οηΌ^υ6ί. €Τγν 0/^0 
£ί.(!ή^έ·τ, ί^^^ρι./(οΰ ^ίγ.βου^^^ου 

^ΔθίΛη<Γ/ί5 εΡ75 

^■η^ει.α.5 . 

0. 



ΜΙΝθςθΜΡΑ$$ ΟνεηδΕΑβ Α.Ε. 


"ΚΙΙ.ΑΟΑ ΗΙΙ-Ι- 8 " 

ΟΟΙ.Ρ ΚΕ 30 ΚΤ 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΤΣΑΟΤΝΗΕ 


ι(τΑος αχκΕΕον: 

ΡΥΚΛΟ 

ΤΟίνίΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΟμΔδο μΐλίΝκ: 

Π. ΕΥΝΑΔΙΝΟΣ 
ΧΚΟΥΡΤΗΣ 
Ν.ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΣΧΚΟΝΟΜΟηΟΥΛΟΥ 

Ρ-09 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1;1000 

04232-41394/1 
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1879 



















































































































1880 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1881 


Τι 

ΐ.Ι. 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


- 0ηθΕ»Α!Ε(ηΔ0Μ2-2015.αιΕΚ247/ΑΑΓνΐβ-12-2(»15| 

I······ ΟΤΙΟηΟΛΕΜΟΜΟνΜΕΜΗΧηΕΠΟΧΗ! 

(ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΡΙΟΘΕΓΗΙΗΡΕΜΑΤΟΣ 

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

» ΊΡ0ΚΗΠ10(Ηωιι>γς5,7,9μ.) 

ΟΡΙΟΑΚΑΑΥηΤΟΥΚΠΡΟν 


] ΠΕΡΙΟΚΗλΡΧΑΙΟΛΟΠΧΗΣΕΡΕΥΝΑΣ 
] ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
] ΚΟΙΝΟΧΡΗΙΤΟΣΕΛενθΕΡθ:Χ(Κ«Σ 

ΟΚΡΗΙΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
■ΜΘΜ» ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΠΧΗΘΕΣΗΥΠΟΣΓΑΘΜΟΥ 


ΕΕΑ 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Θ( 


■I ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΕΡΤΑΖΙΑΣ ΛΥΙΗΑΤΟΝ 


ΕΠΝΕΣ Π.Δ/ΤΟΚ 3.12^011 (ΦΕΚ ΣΚ7/ΑΑΠΛΕ.ΣΣ.Σ015Ι 

ΠΕΡΙΟΧΗΙ,ΖηΝΗΑ: ΠΕΟΛΦ |λ|ΐβΔ»2.πι».2α 


Υ Τϊί·/^/ έ·7.ίί 


1 . |[ ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΖΟΝΗ β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΟΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΙΑφβρο 2 ηρ. 2Ν 

I ^ ^ I ΠΕΡΙΟΧΗ II; ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΟΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΤηΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΠΙΚΟΥ ΧΟΡΙΟΥ (Αρθρο 2 ιιαρ.2ί) 

ΤΟΜΕΙΣΔΟΜΗΤΙΜΟυΡΚΤΔΚη» (ΠΑΡΑΘΕΡΙΙΤΙΗΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΧαΡΙΟ) 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ (Αρθρο 11 πορ. ΘΔΑ Ν.2ΘΘ6/201Σ. καρ. α| 

Γ * ~Ι ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΧΕΙ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

] ΤΟΜΕΑΖΣΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
] ΤΟΜΕΑΣΑβΛΗΤΙΣΜΟΥ 
] ΤΟΜΕΑΣΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝΕΐΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΜ· 


ΕΣΤΙΑΣΗΣ · ΑΗΑΝΎΧΗΣ 


(ΤΙΓΟΝΙΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΧΗΣ ΧΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Α-Σ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ 

Α·2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α-θ ΓΕΙΤΟΝΙΑΖΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑΛΟβΟΥ 

Α·Ε ΓΕΙΤΟΝΙΑΑΘΛΗΠΣΜΟΤ 

Α4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Α·7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛλΚΣΝΑ 

Α-Ι ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΜΣΣΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 (ΙΑΡ. Θ4Α ΐυΐΙΘ/ΣΟΙΙ (»«Α ΟΤ) 

ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΙΡΗ 

ΣΕΝ -ΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ 

ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Ι/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΗΙΣΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΐνΥΧΗΣ 

ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΗΜΑΤΑ 

ΧΣΚ ΧΟΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

I ι-ΝΡ» I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ηΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΟΟΕΕ* 

] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΟΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
] 1ΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕ2ΧΟΡΥΦΟΝΟΡΙΟΘΕΤΗΕΗΣΡΕΜΑΤΟΣ 
] ΕΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥβΩΝΠΕΡΙΟΧΗΙΑΡΧΑίΟΛΟΠΧΗΣΕΡΕΥΝΑΣ 
] ΣΥΝΤΓΛΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΟΝΟΝ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΟΡΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΑΔΕΖ.ΝΕΡΟΥ] 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 



'Γο 

Ο η-«ο θγΝ.ρο-5: 


Λ 




ΤΧΛ*> ίΚΟΔ Ι^.5-5οΐ·θ 

ο Γ·(*ΛΛΑίΛ<*Τ^ΐ· 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ-ΤΟΥΡίεΤΙΚΟΧΟΡΙΟ |ΠΔΡ9-<2«Ι1Ε · ΦΕΚ247'ΑΑηΐ1θ-12.2015) 


^ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΟΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΙ 


ΟΚΟΡΟΜΕΟΤΕΠΜΤΟΝΟ 


ΟΓ«^.ΟΤ.Ο.Ρί«ΛΟΤ 


(ΡΑβΙκ ρΜκ ρΐ) οητοΑοψκΙ 


ηΟΔΟΜκοτίΤΡΑΐτικ) 


ΕΕΖΠ 


ΕΠΙΑΤΑΙΤΑΖΗ ΕΠΕΐΕΡΤΑΣΙΑΣ 


ΔΕΙΑΜΕΗΗ ηΟΕΝΟΥΘ ΜΙ 


ΛΑΛΛΓηρΐ<νΑίιΑ<.+5 




μ. γτλτγα-α λ-ο+ς: . 


ΜΙΝΟΟΟΜΡΑ88 0νΕΚ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙΙ-ΑΟΑ ΗΙΙ-Ι-δ" 

ΟΟΙ.Ρ ΚΕ 80 ΚΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



ιΙιΑοςσχκθΙου: 

ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΟμΔΒα μεΜτης: 

Κ. ΚΟΥΡΤΜΣ 

Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Ρ-10 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1:1000 

ουνοβθΐΐθί 

04232-41388/1 


Το παρόν βιόγροΜία, 
- ττιν οπό. 3 ·^·^·/ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1883 



04232-41382/1 





ΧΩΡΟΣ'βΟΕΡ'ΦΕΚ.2905Β/2014 ; 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ . 
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015 

.. - · -''ώό6ς.·ςίο&1<^ο6?? 


ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Πράξη Χαρακτηρισμού 
5734/02.09.2008 


οτ^- 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


Ιη· Κγπ««6 Μηπ^ΑιΜ Ανα^ορβ; η X · 9Μ.0Μ 




ΘΓ. Βορράς Γοιίγβοφινύχ 
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ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΟΤ-9.1 ·4Λ 


-ί^ΡΟΣ 'ΟΟ'ΣΡ ΦΕΚ·290$β/20# 
:Εκι©5:ΣΧΕΔ(αγ 
5^^«δ6Κ··έ47ΆΑΓν2&ί5 


ΟΤ-3.14 


Α-3 

ΟΤ-3.3 

πκ' 


ΟΤ·\9 


ΌΤ-3.13 


ΟΤ-3.15 


ΟΤ-3.4 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΟΤ-3.19 


'ΟΤ-4;30 


ΟΤ-4.16 


ΟΤ-.3.5 
ν. πκ ■· 


-^-3 

ΟΤ-3.6 

ΠΚ 


ΌΤ-3.9 


ΟΤ-4.19 


ΟΤ-3.18, 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΟΤ^4.1 

ι 


ΟΤ-3.8 


ΟΤ-3.16 


ΟΤ-4.17 

ΧΣ 


ΟΤ-4.10 

πκ 


Λ^ΚΗΙ 


ΟΤ-3.17 


ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Πράξη Χαροκιηριορού 
6734/02.09.2008 


ΟΤ-4.4 

ΠΚ 


ΟΤ-4.20 


Α-4 

ΟΤ-4.7 


ΟΤ-4.31 


ΟΤ-4.5 

ΠΚ 


ΟΤ-4.23 
ΧΣ V 


ΟΤ-4.3 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


— — ΟΡΙΟΕΖΧ*Σε|Π&03-12-2015.ΦΕΚ247/ΑΑΓνΐ6-12-2015) 

■ «ρ>··· ΟΡΙΟ ΠΟΛίΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΙ ΠΕΡΙΟΧΗ! 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

— ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΤΆΑΒιΙΗ 
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

8 ηΡΟΚΗηΐΟ(ιήάτο>κ5.7.9μ,( 

ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

|·^·.<>·<·.I ΓΕΡΙΟΧΗΑΡΧΑΙΟΛΟηΚΗΣΕΡΕΥΝΑΣ 
I ~Ι ΥφΙΓΤΑΜΕΗΟΟΔΙΚΟΔΙίαΥΟ 

I ΚΧ . I ΚΟΙΝΟΧΡΜΓΓΟίεΛΕΥΘΕΡΟΙΧηΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΙΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ! 

«■■■V ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ! 

[Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕ!Η ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΓΓΑΖΗ ΕΠΕΕΕΡΓΑΣΙΑΖΛΥΜΑΤΟΗ 

Μ1>·1 ηΑ7»κ »17 ΖΡ1Κ Ι«ΕΚ Ζ47/ΛΛη/Σβ.1Ζ20151 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι,ΖΟΝΗΔ;™ 

II ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΓΟΝΑΙΙΑΡΑβΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΐνΤΙΚΟΥΧΟΡΙΟΥ (ΑρθροΖρ 
' ΠΕΡΜΧΗυ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΤΟΗΑΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟν-ΤΟνΡΙΣΠΚΟνχΟΡΙΟΥ 1Αρβρο2ιιαρ.2<Ι 
ΤΟΜΘΙΔΟΜΗΙΙΜΠΗ ΕΚΓΑΙΕΟΝ (ΠΑΡΑβΕΡίηΐΙΙΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΟΡΙΟ) 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ (Αρθρο ΣΙ ηαρ. Β4Α Ν.3Μ6/Ζ011, ικφ. α| 
ι! ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΧΗΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 

ΣΥΜΠΛΗΡΟΑΜΤΙΚΕ! ΧΡΗΣΕΙΣ: 

I ί I ΤΟΜΕΑΣ-ΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

I Γ I ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

I Δ I ΤΟΜΕΑΣΚΟΙΝηΝΙΚηΜΕΓΓΠΗΡΕΤΗΣΕΑΝ-ΠΕΡΙΘΑΛίηΐΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑννΧΗΣ 

ΙΤΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙίηΚΗΙΚΑΤβΙΙβΑΧ 

Α-1 ΓΕΠΟΝΙΑΛΕΣΧΗΣ 

Δ-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α·2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Α-4 ΓΕΓΤΜΙΑ ΛΟΦΟΥ 

Α-ί ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α-6 ΓΕΓΓΟΝΙΑΟΙΚΟΙΐΝΕΙΑΣ 

Δ·7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΟΝΑ 

Α4 ΓΕΓΓΟΙΒΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΜΣΙΙΙ ΑΡΘΡΟΥ ΣΙ ΙΙΑΡ. Ρ4Α Ν3Ιίθ/1Β»Ι («οτΔ ΟΤΙ 

ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΧΚ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΦΗ 


ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΓΑΣΕΙΙ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΠΑΖΕΙΙΕΣΠΑΖΗΣ/ΑΝΑΦΥΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΟΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

] ι-'Μ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ 
] ΣΥΚΤΐΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ! "βΟΐΡ* 

|1·»Ύ« I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΙΡΕΜΑΤΟΕ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
τΠ] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΗΓΟΔΟΜΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 

] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ.ΑΕ2.ΝΕΡΟΥ) 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


ω 

04208-41406/1 





(!)'■ 

0420641400/1 


ΠΕΡΙΟΧΗ I 



@ 

04216-41394/1- 



- ^24041394/1 


0421β-413ΐΒβ/1 

2^^4/ 

I 0422^368/1/^ 


01124031^1 


(5)«ϊ 

04216-41362/1 

(8)ί 

04224-41382/1 






04232-41376/1 

@ 

0424041376/1 




Γ. 


λα»(αλ.«-·-Λ Ό-ιλ ο I ρκ 


ο τνρο ρ-/» ρ» ^ 




νν 'ί^ΛΓΚ» ιΑ-ΑΑίΚ+Ι 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΧΟΡΙΟΙΠΔΜ-·12.201Ε - ΦΒΚ24Τ;ΑΑΠΙΙΡ-«.2018) 




Ι1,πβρθ4Α. Ν4Ρ8Φ2ΙΙ11 


ΟΡΟΙ ΔΟΝΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΠΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΣΟΠΟ, ΚΑΛΥΎΗ, ΥΝ 


ΠΣΡΙΟΧΗΣ2ΩΝΗΑ ■ Π 


ΤΟΜΕΑΣ Δ. 

ΚΕΝΤΡΟ ηΟΛΔΑΠΛΟΝ ΧΡΜΕΕΩΝ, 
η«ΡΙΘΑΑ·ΡΗΣ·ΣΣηΑΣΗΦΑΙ«ΑΙ»Υ»Β 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΙΤΙΚΗ ΚΑΤΟΚ1Α. 






-I I I 


ΔΕΪΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ Α ΜΙ 


I " I I I 
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04232-41376/1 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


30 % 



Μίφο »«ιμιιή5 ιιβ(θΐ«ρφωιΐΓΚ [Κ] 
ντο κέντρο ; 0.98Μ 



Τ. βορράς Γκωγρονιβς 
Μ βορράς ΜυτνιιιιιΟς 

ΣΡιοΜπι ΜκνιβΑχηΡν (τ ) 
























































































Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1887 
























































1888 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 173/22.08.2018 


7. (Ε 

/γι;έ^ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


___ ΟΡΙΟίΣΧΑΣΕ(ηΔ(»-12-20Ι5,«ΕΚ2477ΑΑη/1β-12^5) 
■ ■■·■■· 0»ΙΟΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΚ{ΠΕ»ΙΙ»Η! 

ΓΠΤΤΤηΤΙΠ ΟΡΙΟΘ6ΤΗΕΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 


- ΟΙΚΟίΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

» ηΡ0ΚΗί1Ι0(ιΛ4«>Ρζ5,7,9ιι] 

■ ■ 1 ΟΡΙΟ ΑΧΑΛνητογ ΧΟΡΟΥ 





ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΕ 
ΥΟΙΓΓΑΜΕΝΟ ΟΛΙΚΟ ΛΙΠΥΟ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ -ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΓΕ20ΔΡΟΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΠΑΘΜΟΥ 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΕΕΡΓΑΣΙΑΣΑΥΜΑΤΟΜ 


ΣΟΝΕΕ ίΙΑ/τοκ 3.12.ΣΜΔ ΙΦΕΚ ΣΑ7/ΑΑΠ/Σ6.1Σ.Μ15) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ε ΖΟΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ {Αρθρο 2, Λορ. 2α) (Εκτΰς ΡΐΗίοτομούμκνον ΣχεΔΕον) 

I: ΟΙΧΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΠΜΑΠΛΡΑΘΕΡΙΣΠΚΟΥ-ΤΟηΐΣΤΙΚΟΤΧηΡΙΟΤ (Αρθρο2ηαρ. 
I ΠΕΡΙΟΧΗΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΐΤΡΑΤαΝΑΙΙΑΡΑθεΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΓηΚΟΥΧαΡΙΟΤ (Αρθρο2παρ. 2Ν 


ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΕΚΤΑΙΕΟΝ (ΠΑΡλθΕΡΙΠΙΚΟ · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΟΡΙΟΙ 
ΚΥΡΙΑΧΡΗΙΝ: ΠΚ (Αρθρο Ιίπαρ. ΒΑΑΝ.3Μ£/2011,ιιαρ.α) 

I Α I ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡηΜΑΤΙΚΕΧ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

I θ I ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

I Γ I ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

I Δ ~| ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΕΕΟΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΙΡΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΓΤΙΤΟΝΙΕΙ πΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Α·1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗ! 

Α·2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α·3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Α-Δ ΓΕΓΓΟΝΙΑΛΟΦΟΥ 

Α·9 ΓΕΓΤΟΝΙΑΑΘΛΗΤΙΕΜΟΥ 

Α-θ ΓΕΙΤΟΝΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Α» ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 


ΑΡΘΡΟΥ 31 ηΑΡ.ΜΑΝ^IΘ^/2^11 ΙκατΔΟΠ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΙΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΖ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 


ΓΥΗΤΕΤΑΓΜΕΝΕΙ 

I ι·’«« I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
I Η-ΙΝΤ» I ΣΥΝΤΕΓΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΟΝΠΕΡΙΟΧΗΕ"ΘΟΙΡ· 

I «1.ΑΚ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝΔΑΙΙΚΩΝΕΚΤΑΣΕΩΝ 
I »1ί».ηι> I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡβθΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
|«>χι.ΜΜ»| ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
I τι.τιτι,-Ι ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ 
I «1·Μ» I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ,ΔΕΞ.ΝΙΡΟΤ) 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


ΠΕΡΙΟΧΗ II 


® 

04208-41406/1 

(!)'■ 

04208-41400/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 


(I) 

04216413θι4/1- 

-0423ί5ί394/1 ·', 

5 ^ 

,® 

Μ240-41394/1 

0421β7ί3β8/1 



0)240%Β8/1 

04218-41382/1 

I 

04224-41382/1 





04232-41376/1 

@ 

04240-41376/1 


<ν».(=ον ώϋ-νο 

5ν<κ -τ>^ βΤ^νκί Λ.Λί ^Ιτν, 


Κ&-- Λ ΛΜ η-^ιΑ-Λΐ ΑιΛ-Τ 




)&Δ Α ν'» )ςΜ, *»■»«» 

Τ-ΑΑό ΪΤ-ί·^, 0^61 ΟΑ. 


ηΆ-{|·<Γ>·>^ΐΝ-ε.«+Σ , 



ΜΙΝθεθΜΡΑ88 0νΕΚ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙΙ-ΑΟΑ ΗΙΙ-Ι- 8 " 

60 Ι.Ρ ηΕ 80 Ι%Τ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



ιΓτ^σχεΔΙΟΝ: 

ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΟμΔθα μελΠης: 

Π. ΕΥΝΑΔΙΝΟΕ 

Ν. ΓΡΟΣΟΠΟΥΛΟΕ 

Ρ-12 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1:1000 

04232-41376/1 








ΔΕΚΑΘΑΟΝ 

I θιοήγηση τιις ΔΛιβτίς ΠοΧεο 60 |ι. 

I Σχ/αμθΐ) Υπουργείου Περιβ/ντος 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1889 


0424(Μ1394/1 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


30 % 



Μίιρβ νρ«νακ πικιιιιΛιΐίϋβης (Κ) 


Ε^‘.IΑ β7 { ΕΑΑηνκύ Γηιι6απικΰ Αντινορας) 

ΕλΛιινοοΝς οη; η (?«37«137 «>11296^72239 

Κη’ρΜςΗιπιιίιιΜς λο·» Κο>0.9996 


Στον Κεντριω ΜΒΐημ»ι>Α Α>ο*066ς η X > 900.0» 


ΒΜ Β.Τ. ΒΧ. ΒοοιιβςΓΒΜνιηκΟς 



ΜοΤ^ηιιιή ΑπβΗΑιση (Α) 






















1890 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1891 


7. 18 

ΛΤΡ. 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (Π4 0Μ2·20Χ5,®ΕΚ247/ΑΑίνΐ6-12·2015) 

■ ΙΡ···· ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟαΟΜΟνΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 


ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΡΙΟβΕΓΗΣΗΡΕΜΑΤΟΣ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ Π>ΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

« ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΙΤλώηιυς 5, Τ, 9μ.1 

~ ΟΡΙΟΑΚΑΛΥΠΤΟΥΧΟΡΟΥ 


^ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΑΟΠΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
] ΥΦΙΣΓΑΜΕΝΟΟΔ1ΚΟΔΙΚΤΥΟ 

3Σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ 
] ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΕΐσΑΣΗ-ΧΟΡΟΙΓΓΑΟΜΕνΙΗΣ 
* ΠΕ20ΔΡ0Μ0Ι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

' ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΛΥΜΑΤΟΝ 


ΣΟΝΕΣ ηντρ< 1,12^015 Ι»Ει Σ«7/ΑΑη/16.1Σ.»1>Ι 

ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΣΟΝΗ Α: ΓΚΟΛβ (Αρθβα }, Καρ. Σρ) | 


ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΖΩΝΗ Ρ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤεΤΡΑΙΠΝΑ ΠΑΡΑβΕΡΙΤηΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΙΟΥ (Αρθρο 2 παρ. 2^1 
ΠΕΡΙΟΧΗ II; ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΓΠΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΟΥ-ΤΟΤΡΙΣΠΚΟν ΧΩΡΙΟΥ (Αρθρο 2 ηηρ. 2») 


ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙίπκΟ-ΤΟΥΡΙΠΙΚΟΧΩΡΙΟ) 

ΚΥΡΙΑ χηηκ: ηκ (Αρθρα Ιΐτιαρ. Β4Α Ν3Μβ/2011. κορ. οΙ 
I Α I ΤΟΜΕΑΣΓΑΡΑΘΕΡΙΓΤΙΚΒΣΚΑΤΟΙΧΙΑΣ 

ΕΥΜηΛΗΡΩΜΑπΚΕΖ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Γ ~ θ ~| ΤΟΜΕΑΣΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟν 

[ Γ I ΤΟΜΕΑΙΑΘΛΚΤΙΣΜΟΥ 

I Δ I ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ- ΠΕΡΙΘΑΛΊΟΙΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΙΡΥΧΗΣ 


ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΗΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Α·1 ΓΕΙΤ0ΝΙΑΛΕ1ΧΗΣ 

Α·2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α·3 ΓΕΙΤΟΝΙΑΣΕΝΟΔΟχείΟΥ 

Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ 

Α·5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

λ-θ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Α-3 ΓΕΙΓΟΝΙΑΜΛΛΙΘΕΑΣ 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΝΓΕα ΑΡΘΡΟΥ 11ΠΑΡ. ΜΑ Ν^ΜΕ/ΖΟΣΙ Ιχατά ΟΠ 

ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΦΗ 


ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑ&ΚΙΓΟΝΗΣΗΣ 

Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ ΕΠΙΑ!Η1/ΑΝλ»ΥΧΗΣ 
ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΗ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

I ;■ Φ» I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝηΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣΠΕΡΙΟΚΗΣ 
I π·Γ«η I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝΠΕΡΙΟΧΗΣ'βΟΙΡ* 

I Α1-ΕΜΙ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝΔΑ2ΙΚΩΝΕΚΓΑ2ΕΩΝ 
I ΚΟί.Μΐί I ΖΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝΟΡίΟβΕΤΗΣΗΙΡΕΜΑΤΟΙ 
|»Ρ«ι-Μ»«| ΣΥΗΤεΤΑΓΜΕΝΕΙΚΟΡΥΦΩΝΠΕΡΙΟΧΗΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΚΙΕΡΕΥΝΑΣ 
I ηίχη-.Ι ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΟΜΩΝ 
I Ε<-Μ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΝ νη0ΔΘΜΟΝ(ΕεΑ.ΔΕΧ.ΝΕΡΟνΐ 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


ΠΕΡΙΟΧΗ II 


0420&4140β/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ I 

04205-41400/1 


@ 

04216-41394/1— 

-04224^1394/1 \ 


.(§) 

0424641364/1 

(ΪΑ 

04216-41388/1 

ι&τ 

: 9422ί4Λ^ν·' 


^4041^1 

(5)1 

04216-41382/1 

04224-41382/1 


& 

^042^1^1 



04232-41376/1 

0424641376/1 




Το <νοΙί»ο~ ·γΟϋ 1·ΐΙ 

•Σνβ-ν) 5-ν.·Γη Χ\θ4κ»»ΛΓνΛθ 

||-νρι ΤλαΛ ονβΐ, 


ΙΓΛ·(Τι'ν&-Α-ΕΗ ^ 




εργοβόιης; 


ΜΙΝθεθΜΡΑ88 θνΕΚδΕΑ8 Α.Ε. 

"ΚΙΙ.ΑΟΑ ΗΙΙ. 1 . 8 " 


ΘΚοη Εργου: 


001.Ρ ΡΕδΟΚΤ 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


30 % 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1893 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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4!4177.0β4 413«1».703 39.17 
424201.7«3 4139103.331 26.97 
424213.975 4139083.904 61.26 
424233.944 4139035.347 6.06 

424215.735 4139079^27 23.73 
424200.224 4139097441 33.10 
424176.033 4139126.916 123.70 

4240Β3.Β16 4139247.666 4.63 

424090.964 4139267.663 23.33 
424113.163 4139270.091 244» 


424109.471 4139402163 ( 

424106.211 4136410Λ13 ( 

424102642 4136414.433 < 
424099.203 4139420.207 1 

424089.353 4139434322 2 
424083.913 4139437.710 ! 
424033.633 4139440.313 ! 
424039.636 4139442310 
424092.308 4139446.117 
424090.798 4139444330 
424093.432 4139443393 ! 
424114309 4139499462 
424113.126 4139430346 


424121.051 4139431.162 1 
424123.036 4139430394 ' 
424124.634 4139430476 : 
424123.674 4139459467 < 
424126.563 4139455.907 3 
424103.175 4139440.739 6 

424155.134 4139356.309 > 
424153.963 4139352.181 1 
424163.027 4139343.769 3 

424146.170 4139331.291 3 
424126.039 4139365.699 3 
424112.039 4139397.093 I 


423701.420 4136971.477 1 
423763410 4136944.362 < 
423747.412 4133902.472 1 
423732.306 4138399.226 ( 
423339.797 4138637.371 ! 


423333.343 4133339417 4.29 
423333.270 4133373.333 27.19 
423906.791 413β39υ30 16.17 
423915.114 4133903.191 6.43 
423923.113 4133903231 22.30 
423943412 4133917434 10.47 
423963.443 4133920461 26.68 
423979.368 4133923213 6.34 
423967.934 4136926.300 16.46 
424004.411 4136923492 13.13 


424028.236 4133921.663 16.71 
424042.967 4133913274 22.32 
424032.372 4133901.930 27.01 
424034.696 4133380.769 34.34 
424113.629 4133367.969 23.97 
424136.313 4136867.671 3628 
424137.219 4133342.363 66.93 


424209212 4133739^00 1 
424031.234 4139779.913 ( 


; Ρ Η- θ Η- 

ίΤΟο / 4·7·1έ 





ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


- ΟΙ>1Ο6ΣΧΑΙ6(η303·12-2ΐη5,«®<247/4ΑΠ/1β-12-2015) 

·■·■·■· ΟΤΙΟηΟ/ΐΟΔΟΜΟΤΜΕΝΗΖ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΙΙΙΝΙ1ΓΙΙΙΙ ΟΡΙΟθεΤΗΙΜΡΕΜΑΤΟΣ 

- ΟηΟόΟΜΙΧΗ ΓΡΑΜΜΗ 

5 ΠΡΟΚΗΠΚ) ΙιΟΛοϋί 5.7.9)1.] 

ΟΡΙΟΑΧΑΛΤηΤΟΥΧΟΡΟΤ 


I ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟηΚΗΕΕΡΕΤΝΑΙ 
I I ΥΦΙΠΑΜΕΝΟΟίΙΧΟΛΠνΟ 

Ε«0 ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΟΖ ΕΛεΥΘΕΡΟΖ ΧΟΡΟΣ 
I 18 I ΧΟΙΝΟΧΡΗΙΤΗΕΧΤΑΙΗ-ΧΟΡΟΙ ΠΑΘΜΕΫΙΜΣ 
ΠΕίΟΛΡΟΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΠΧΗΘΕΙΗΥηΟΠΑΘΜΟΥ 

((ΕΕΛ Η ΕΝΑΕΚΤηοΙ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΚ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΤΜΑΤΟΝ 


α ηΛ/η< 3.122016 (ΦΕΧ 247/ΑΑη/16.12.20151 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι,ΖηΜΗΑ: πΟΛΦ |Αρ9»ι>2. ΠΑρ. 2 ει) (Εη3ςΡρμβτομιιΟμ(νον2Σ<6ΐ60) 

-, I ΠΕΡΙΟΧΗ!.«ΜΗ 3: ΟΙΚβΑΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΓΟΝΑ ΠΑΡΑβΕΡΙΠΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΧΟΥΧηΡΙΟΥ (Αρθρο 2 ηορ. 1β) 

).Τ. 

ΠΕΡΙΟΧΗηι ΟΙΚΟ3ΟΜΙΚΑΤεΓΡΑΓαΝΑηΑΡΑΘΕΡΙΠΙΚΟΤ·ΤΘΥΡ1ΓΠΚΟΥΧΟΡΙΟΥ(Αρ90θ2ηαρ.29) 
ΕκτΑΐΗ»! ιηχΡΑβίΡΐιτιχο-τογριζτιχοχαρίοι 


ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ (Αρθρο 11 ηαρ. 94ΑΝ.3936/2011,ηαρ. Β| 

I Α I ΤΟΜΕΑΣΠΑΡΑΘΕΡιΧΤιΧΗΣΙίΑΤΟΙΧΙΑΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΙΚΕ! ΧΡΗΣΕΙΣ: 

) ΤΟΜΕΑΣ 1ΕΝ040ΧΙ10Υ 
] ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

) ΤΟΜΕΑΣ καΜΟΝΙΧΟΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΕΠΝ ■ ΠΕΡΙΘΛΛΙΡΗΣ· ΕΣΤΙΑΣΗΣ-Α 

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΙΠΚΗΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑΛΕΣΧΗΣ 

Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΙΟΛΦ 

Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Μ ΓΕΙΤΟΝΙΑΛΟΦΟΥ 


ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΜΝΑ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 


<Α Ν 299Ε/2011 («ατά ΟΤΙ 


ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΠΙΧΚ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛ ΑΘΛΗΠΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΓΓΑΖΕΙΣ 

ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Ε/Α ΕΓΧΑΤΑΠΑΣΕΙΣεΓπΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΣΚ ΧΟΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

] ΣνΝΤΠΑΠΗΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝΠεΡΙΟΧΗΙ"ΕΟΙΣ'’ 

] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝΔΑΣΙΚΟΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΟΝΟΡΙΟΘΕΓΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
|λρχι·«ριιι| ΣΥΝΤΕΓΑΓΜΕΝΩ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
|τι.Τ4»ι1| ΣΥΝΤΕΓΑΓΜΕΝΩ ΚΟΡΥΦΩΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 

ΣΥΝΤΕΓΑΓΜΕΝΩ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ) 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


© 

04208-41406/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 

04208-41400/1 


@ 

04216-41394/1— 

—042ί&ί^1\ 


Λ® 

04240-41394/1 

( 41 ^ 

04216-41388/1 

1 04224^33»^ 


0424^41388/1 

04216-41382/1 

ά 

04224-41382/1 

'χ ■ ' 




V 

04232-41376/1 

@ 

04240-41378/1 


^*α.ρο^ 

ί»ι/ ^6ίααο<οι!/ Ρία^ουΜ.ου 
^4θΔ^ΛίΓρ75^··« αιττ'^»ί^Ο'Μ·η <ζ^)3 
^·η^υ36ι.ο(2 /ρ7^σί·ΛΓ>/ί/.42 5 






(9- 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΤΤΚΙ - ΤΟΥΡ Ιί ΠΚΟ ΧΟΡΙΟ (ΠΑΒΙ-ΐ; 


ΕΚ24ΤΙΑΑΓνΐ6-12·2ΙΙΙ 


ΜΙΣΗΖ: ΣΔ. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΣαΠΟ, ΚΓ 


ΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΟΝ, 


ΠΑΡΑΘΕΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΚΙΑ 


ΕΓΚΑΤΑπΑΣΗ ΕΠΩΕΡΓΑΣΙΑΙ | 


I " I I 


ΜΙΝ0ε0ΜΡΑ88 0νΕΚ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙΙ-ΑΟΑ ΗΙΙ-1.8" 

ΟΟίΡ ΚΕ80ΚΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Ομ&Δσ μκΜτης: 
η. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
κ.ΚΟΥΡΤΗΣ 

Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΓ 
•ΑΟίκοΝουοηοΥΛΟΥ 

Ρ-14 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1:1000 

04240-41388/1 
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1897 



ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ^ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


[1 ΕΚΤΟΣ ΙΧΕΔΙΟΥν. 
\ΐΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΟΣΤς 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΌΥ, 


Ν 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Ν 



5 . έ’-' 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 



I ■·. ΠίΡΙΟΧΗΑίΧΑίΟΛΟΠΙΙΗΣΕΡΕΤΝΑΣ 




ΧΟΙΝΟΧΡΗΓΓΟ: ΕΛΕνθΕΡΟΣ Ι(ΟΡΟΕ 
ΗΧΝΟΧΡΜΕΤΗ ΕΚΤΑΙΗ · ΧΠΡΟΙ ΠΑΟΜΕνΣΗΕ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ 

ΕΝΔΕΙίπΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΠΑΘΜΟΥ 


ΕΝΔΕΙίαΐΕΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΊΠΕΡΓΑΣΙΑΙΛΥΜΑΤΟΝ 


Σ5 ΙΦΕΚΣ47/ΑΑΓ/1Ε.1Σ.Μ151 


Ι,’, ·,·■·. '^ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι,ΖΣΜΗΑ: ΓΚΟΛΦ ΡΚ»βρ»2. π». 2α) (ΕπόςΡιιμοτομούμεναυ Σχεβίοΰ) 

1. ι Ι ΠΕΡΙΟΜΙ,ΖηΝΗ·: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑηΐΝΑΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟνΡΙΣΤΙΚΟΥΧηΡΙΟΤ (Αρθ»ο2ηα 
Μ ΠΕΡΚΜΗΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΠΚΟν-ΤΟΥΡΙΣΠΚΟΥΚΠΡΙΟΥ (Αρθρο 2 παρ. 2») 


ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΠΜηΜ ηΤΤΑΓΓΟΜ ΙΠΑΡΑΟΕΡΙΠΙΙΙΟ-ΤΟΥΡΙΙΠΧΟ ΧΟΡΙΟ) 

ΚΥΡΙΑΧΡΗΣΗ: ΠΚ (ΑρΔρρΙΙηορ. β4ΑΝ.»Κ/2011.παρ. α) 

[__Α__| ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΓΚΚΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΣΥΜηΛΗΡΟΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΙ: 

I ■ \ ΤΟΜΕΑΣ ΗΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Γ Γ I ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

I Δ I ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝηΝΙΚΟΗΕϊΥηΗΡΕΤΗΣΕΟΝ- ΠΕΡΙΘΑΛΙΙΙΗΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΜΙΥΧΜΣ 

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΜΡΑβΕΡΙΕΤΙΚΗΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ 

Α-Σ ΓΕΓΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΕΝΟΔΟΧείΟΥ 

Λ4 ΓΕΓΤΟΝΙΑΛΟΦΟΥ 

Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑβΑΚΤΙΣΜΟΥ 

Α-Δ ΓΕΙΓΟΜΑΟΙΚΟΓΣΗΕΙΑΣ 

Α-Τ ΓΕΓΤΟΝΙΑ ΕΛΑΚΙΝΑ 

Α4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 


ΕΙΔΙΚΕΣX»ΜΣ««Α»Α»^»»11ηΑρ.Δ4ΔΝ^I■Ε/Μ» Ι«αιΔΟΤ) 

ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΙΚ ΠΕΡΙΘΑΛΘΗ 

ΕΕΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΑΘΛ ΑΘΛΗΠΚεΐΕΓΚΑΤΑΣΤΛΕΕί: 

ΚΔ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΟΟΓΟΝΗΕΚΣ 

Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΠΑΖΗΙ/ΑΝΑΨΤΧΗΣ 

ΕΚ ΕΜΠΟΡΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΕΧ ΧΟΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΙΥΗΤΕΤΑΓΜΕΝΠ 

I I ΣΥΗΓΓΑΓΜΕΝΕΙΚΟΡΥΦΟΝηΟΑΕΟΑΟΜΟΥΜΕΝΗΣΠΕΡΙΟΚΗί 

I η-ΜΛ 1 ΣΥΝΙΠΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΟΝΠΕΡΙΟΧΗΣ"βΟΙΡ· 

I 41-ΑΜ» 1 ΣΥΗίεΤΑΓΜΕΝΕΣΧΟΡΥΦΟΝΔΑΣΙΚΟΝΕίπΑΣεηΝ 
I ι·»·Βί| I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
|Μιι-«Ρ»Ν| ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ιτι.ιχΤΑ-Ι ΓΓΝΥΕΤΑΓΜΕΝΕΙ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
I ίι ΚΝ I ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΑ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ) 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


ΠΕΡΙΟΧΗ II 


© 

0420β-4140β/1 

@ 

04208-41400/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 


@ 

04218-41394/1— 

—04^^ί^1\ 


,® 

-.^4240-41394/1 

0421β?ί^1 

I 04224^13β8/)ί·' 

'θ423έ?^^ 

1^24^1^8/1 

®»ί 

04218-41382/1 

04224-41362/1 


Μ 



04232-41376/1 

'®' 

04240-41376/1 


ΤΟΟ 





ο— ΛΑ ΙΑ ΤΤΓ». Λ Η-ΐ 


Ο 1β.Γ.Λ=.(^ 

'Ο-ΙΛΛ 

ο Κρ Λ ΜΙΑ ΑΓΡΑ·/: 



Η- 





1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1 

π;;:: 

1 ΟΝ,ΟΙΜΙΙΙΟ ηίΡΜΑΝΟ 1 

©1 

■«.ΦΑΜΙΡ 1 


ΓΊ 


ΠΕΡΙΟΚΗΙ 


ΟΙΜΔΙΚΧΙ 

ΔΙ 

11Κ..1 




1 - 

π«Η·<»ιη>.»[κχι 

.1 


_ 



ΔΕΣΑΜΝ^ΜΟΥΔΜΗ | ^ 

ηΜΜ»ιουΟΙ*2ΡΙΚ» 

01 

21«.1ί 




ΙΠΕΡΙΟΧΗΙΙ 1 

1 ΙΠΕΑΤΑΣΤΑΙΗΙΠΕΣΙΡΓΑΜ | ,,, 1 

1 λΤΜΑΤΟΝαΐΑΙ 1 

01.22 <« ; 



ΓΖ 

□ 

Γ© 


ΜΙΝΟΟΟΜΡΑ88 0νΕΡ8ΕΑ8 Α.Ε. 


"ΚΙΙ-ΑΟΑ ΗΙΙ.1.8" 

ΟΟΙ.Ρ ΡΙΕ80ΚΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



τίτλος σχβΙΙηι: 

ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

η. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Χ.Κ0νΡΤΗΣ 
Ν.ΓΡΟΣΟΠΟΥΛΟΙ 
1ΔΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Ρ-15 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1:1000 

04240-41382/1 
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1899 


04240-41376/1 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό όϋ /Ο 



.1- 


4243Μ.6Η 413«3».0<7 4β.1β 
42«37β.3Μ 41Μ3<0.3» 1146 
424363.ΙΜ 413β3β«.ββ6 2340 
424401411 4136404.72$ 4146 
4244Ι».β»7 4138441.»4β 46.02 
424466.104 4136460.360 5040 
424600.313 4136466.741 16.16 



424464.067 4138446.162 1 
424441.607 4136441.680 3 
424421.267 4136416.441 2 
424416.163 4136304.130 3 



424102.330 4136237344 
424166.407 41362370» 


424140.240 4136242.100 ι 
424133.063 4138242.641 



ΙΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝεί ΚΟΡΥΦΟΝ 
ηΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚκΟκΟςιΙΟ Ε·2232043||' 

Κω9ιΐ[6{:11 Ε'ΙΤΟΟΜΧν* 

Κΐιΐ6κ6ς;11 ε· 1700ΧΧμ· 

Κορνο4« X Υ 

ΚορΗ*«ς X Υ ηλ(<«ΐ( 

Κ09ΜΚ4 X Υ ΠλίϋοΚ 

Κυι6«4(;00 Ε·3β603^6μ· 

Κοοι·*<< X V ™««0ί4 

5Χ 424171.743 4136237ΑΧ 13.76 

670 4241X487 41362370Χ 648 

$71 434102.3Κ 4138237044 8.12 

6Μ 423844.774 4136269029 β.Μ 

ΜΙ 423653004 41362Μ.Χ7 $.73 

718 423753.501 4137962.978 15.97 

719 423743.948 413794β.Κ1 18.69 

720 4237Χ.064 4137937.330 27.17 

$11 424470.323 4136341213 1630 

612 424470.666 4136322.060 61.14 

573 424206X1 4138230.707 941 
$74 424217028 4138243.726 10Χ 

644 423X7200 41363100Μ 603 

722 423X1.666 4137692.077 22.73 

$14 424423.006 4138326602 1326 
$16 424411.760 4136334.060 32»4 

676 424225402 4138249X1 10.13 
$78 424232402 4138257018 11Χ 

646 423672014 41383Ι40Μ 300 

848 423876X0 4136316.162 404 

724 423661073 41378Μ.094 ΧΟβ 

7Χ 423634016 4137Μ7.3Χ 6.17 

616 424382.762 4136307016 16.70 

617 424377.711 4136316461 14.26 

$76 424296084 4138276416 1Μ 

648 4236630Η 4136317094 2.71 

727 423561016 4137862.443 20.76 

$16 424367214 4136326336 142 

610 424368.702 4136320.644 1744 

580 424X1400 4138203477 1^ 

650 423β80.1Μ 4136316003 13.Μ 

729 423693.162 4137910.396 Χ01 

$20 424373000 4136346420 1344 
$21 424361466 4136367.40$ 16.11 

$82 4X311012 4Ι36302.1Χ XX 

683 4243X002 4Ι363187Χ 6Μ 

662 423707.907 4138312084 11.99 
063 423719263 4138306.791 10.10 

731 4X711.019 4137940223 6.40 

$23 424306.026 4138363416 2140 

624 424416.163 4136304.138 2606 

884 424342048 413631704$ IX 

5Χ 424343.884 413X18.002 Μ4Ι 

064 423735.176 41X306454 7.72 

8Χ 423742049 4138309.6Χ 7Χ 

7Μ 423689.749 41379Μ.705 10.32 

734 423679.096 41379ΧΧ7 8.13 

62$ 424421467 4136416441 3040 
626 424441407 4136441400 1446 

Χ7 4243Ν074 4138302X4 810 
$Μ 424372.32$ 4136308723 23.11 

βΧ 423770.491 4136304.977 2108 

7Μ 423β72.7Μ 4137»β20Μ 9.81 

628 424460466 4138466463 2646 

ΧΟ 424383X8 4136288010 1307 

659 423767X6 4136317063 Ι8Μ 

7Μ 42X19.814 4137969.232 ».Χ 

$29 424507.007 4138476460 28.83 
630 424633033 4!3»48β.1·3 1406 

ΜΙ 424409X8 413β27β.ΙΧ 8Μ 

ΜΙ 423800.417 4136327.732 7.12 

740 423674.Μ2 4137962.647 10.04 

$31 424638.68$ 4138466021 18.67 

632 424636.031 4138438600 11.64 

584 4242860Χ 4136237094 ΙβΧ 

663 42X11076 4136322.497 2003 
βΜ 42X16004 41363021Χ 7.74 

742 4ΧΧ7.918 4136012.873 9.46 

$34 424562.371 4138424327 11.68 

58$ 4242Χ.7Ιβ 4136233064 4.Η 

663 423620074 4136296080 6.72 

744 4X526.190 4138024.747 4Χ 

$36 434$6$366 4136360.017 |»47 

$97 424Μ10Μ 41382ΧΟΜ 3707 

Μ7 4238X050 41382Η.023 607 

746 4X6X096 413βΟΧ.7Χ 47.11 

$37 424660.127 41363Π463 $206 
536 424588860 4138326.020 4048 
$30 424586473 4136276403 2244 

$89 4X230X1 41382Μ.984 ΧβΟ 
600 424265032 413X14X0 Χ76 

089 423860.9Μ 4138276010 12.Η 
670 423882.βΜ 4138272016 9.76 

748 42344β.1Μ 4138062.127 32Χ 

$40 424642.766 4136274.170 3147 

$41 424$48044 4136242.848 14.1$ 

602 424300043 4136222087 3401 

672 42X83.322 41X271096 17.43 

761 4233Χ.2Χ 41380434Χ 19.Μ 

$42 424664420 41362X422 640 

643 424663403 41362Χ.102 8.16 

604 424X1023 4136227.967 Χ19 

874 42X21.774 41382ββ.Χ7 21.72 


544 424671.663 4136227470 1743 

545 434576356 4136211.733 3548 

606 4243Χ.578 4136231X5 2209 
Ν7 42441βΟΜ 4136231X1 $01 

676 4239X046 4136Χ1.Χ1 9.47 

677 423Ν20βΟ 41ΧΜ3059 11.46 


$47 424667.888 41X132.102 1637 
546 424600451 41X116082 Χ41 

806 424421X6 4136232174 1.71 

609 424421.7Χ 41362X024 4707 

610 424440X1 41X187.164 4.15 

878 423973.978 41363α3.1Μ 24.0$ 

830 424004.280 4136389.7Μ 10.19 

767 423291.181 41X121.764 17.61 

759 42X17.442 41X1X247 17Χ 

550 424504.625 4138072015 1232 



780 423334.590 41X1X017 14.69 

XI 424563.024 4136079018 2103 

$52 4246Χ.6Χ 4Ι380004Χ 17Χ 

813 424375.783 41X185084 1803 

βΧ 424018176 41362β20Χ 1904 

762 423X1.860 41Χ1Χ.β26 14 09 

553 4245Χ.4Χ 4138107446 46.11 

554 4Μ563431 4ΙΧ162.Μ7 Χ.Χ 

5Χ 4245Χ.7Χ 41X152488 8.Χ 

61$ 4243X072 4138201020 17Χ 

685 424014418 4136207460 2.78 
888 424013ΟΜ 41Χ2Θ4.8Μ 11Χ 

7Μ 42X72.906 41X158.840 Χ.88 

$Χ 4245Χ.680 41X144073 1440 

$$7 424540.1Μ 41X130040 5.70 

6Χ 424540.076 41X12431$ 1403 

558 424541071 41X100.416 046 

618 424273.491 41X197X8 21Χ 

620 424262078 41Χ1Χ7Χ Ι8Χ 

621 424X5032 41X100032 XX 

6Μ 4240X011 41X175.908 ΧΟΟ 
891 424021022 41Μ1Χ.912 22.73 

Χ7 4X340064 41Χ2Χ.623 Χ02 

769 423X1.585 413βΧΙ.ΒΧ ΧΟΟ 

XI 424534445 41X121007 ΙΙ.Μ 
$62 424614.604 41ΧΙ274Κ 43.37 

6Χ 434168.131 41X181044 3.18 

ΟΜ 423ΜΙ064 4ΐχΐ22.βχ 2002 

771 42ΧΧ062 41Χ272.Χ1 ΆΜ 

772 423443.605 41Χ247.7Χ 1606 

564 424463X1 41X1X011 Κ01 
5Χ 424480X6 413Β2290Χ 23.84 

62$ 424166070 41ΧΙ80ΟΧ 1207 
628 424142007 4ΙΧ1810Χ 1407 

885 423940010 41Χ1Χ3Μ 20.02 
896 423921X8 41Χ1Χ.790 Χ03 

774 423442049 41X214.152 1407 
77$ 423443.079 41X199.697 16.80 

5Χ 424475.683 4136240.440 2801 

$67 424602483 4136248.023 83.71 

5Χ 424406.773 41363424Χ 17Χ 

628 424112125 41X182755 17Χ 

629 4240ΜΧ1 41X188044 9.97 

689 423888091 41Χ1190Μ 13Χ 

777 423^.761 41X168.790 1906 

778 423446.079 41Μ147.7Μ 11.Μ 


631 424071X5 41Χ1740Χ 23.41 

701 42X76072 41X142.947 17.87 

702 423β9β.1Χ 4138147X2 11.79 

781 423470.Χ7 4136204ΟΧ Χ.69 


βΧ 4241Μ084 41382X406 23.Μ 
βΧ 4X122X5 4138240X3 10.97 

704 423904088 41X159021 28.48 

705 42X76.688 41X149064 1602 

783 423497.627 41382Μ.161 27.32 


6Χ 4X133083 4138242041 16.17 

βΧ 4X156070 4138242474 1301 

708 423Μ1.8Χ 41Χ1ΧΧ7 Χ86 
707 423849070 41X115082 2506 

7Χ 423634.896 41X266072 16.98 

7Μ 4X563071 4136270ΟΧ 18.13 

787 4X565.000 4138292.000 6.10 




769 42356β.1Χ 4136X7071 43.12 



712 4X834.310 4136015013 500 

713 423855.013 4136009X9 1400 

791 423606.789 41X300.553 500 

792 42X10022 41X296.921 1108 



716 423796046 4136000X2 2402 

794 42X24210 41Χ289.4Μ 4.12 



717 4237Μ.β85 4137966046 6.18 

796 433839.895 41383Μ.Θ79 5.17 


424010.366 413810Ε 
424011.006 4138104 
424013461 4136161 
424016.264 4136164 
424020.120 413617! 

424036.006 4136161 
424021.622 4136131 


Μ(ιρβ νραν|;ζιν:·πΜα|ΐ6ΜΜ<ιικ(Κ) 

<πο ιίντΜ «ΟΜυ : 06096 

ΕΑλΜβοΟίς 0η3ηΐρ«37βΙ37 *·1ι39β2572236 
Ενκύραη Μερκσποκή ΠροΟολή 
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1901 






ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


— — — 0ΡΙΟίΙΧΑΣΕ|Γ1ΔΟ3-12-2015,ΦΕΚ247/ΑΑη/1β-12·2015| 
■ ■■■■■· ΟΡΙΟΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΐηΕίΊΟΟΙΙ 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΕΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΡΓΜΟΤΟΜΙΚΗΓΓΑΜΜΗ 

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

6 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ιιλάιοϋς5,7,9μ.) 

ΟΡΙΟΑΚΑΛτηΤΟΥΧΟΡΟΤ 


I ΓΕΡΙΟΧΗΑΡΧΑΙΟΛΟΓιηαΕΡΕΤΝΑ! 

I I ΥΦΙΠΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΙΟΥΟ 

ΚΟΙΝΟΚΡΗΓΤΟΕΕΛΕΥΘΕΡΟΣΧηΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΙΓΤΑΣΗ - ΧΟΡΟΙ ΓΑΘΜΕΥΣΗΣ 


ΓΫΐ] ΕΗΔΕΙΚΤΙΚΗΘΕΣΗΥηΟΣΓΑΟΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙίπίΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΟΝΕΣ η^/Τ8< Δ.ΙΣ^ΟΙΕ ΙΦΕΚ ΣΑ7/ΑΑΙ1/16.ΣΣ.Σ015Ι 

ΠΕΡΙΟΧΗ I, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ (Αρθρο 2, ηορ. 2α) {Εκτόκ Ρυμοτομοόμκνου ΣχκδΙουΙ 
['■ .1 ΠΕΡΙΟίηΐ,ΖΩΝΗΘ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΤΕΤΡΑΓΩΝΑΠΑΡΑΘΕΡΙΙΤΙΚΟΤ-ΤΟΥΡΙΣηΚΟΥΧΩΡΙΟΥ |Αρθρ»2 ΙΚΐρ.2< 

I ’-'-ί I ΠΕΡΙΟΧΗ II: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΓΠΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΙΑρθρο 2 ηορ. 2Ν 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΠΙΧΟ-ΤΟΥΡΙΙΤΙΚΟΧαΡΙΟ) 

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ (Αρθρο ΙΣ παρ. Β4Α Ν^9βΕ/2011, ι>αρ. α) 

I Α I ΤΟΜΕΑΣΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

I ί I ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

I Γ I ΤΟΜΕΑΣΑΘΛΗΠΣΜΟΥ 

1 ΤΟΜΕΑΣΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΟΝ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΕΠΙΑΙΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ 


ηπΟΝΙΕΣ ΣΤ 


ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 


Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ 

Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ 

Α-Α ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧηΟΥ 

Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ 

Α·! ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Α·7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Α-Ε ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 (ΙΑΡ, ΜΑ Μ.ΜΘΘ/20ΣΣ !■»»> ΟΤΙ 

ΠΚ ΠλΡΑΘΕΡΙΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΠΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 


ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΙΚ ΧΩΡΟΙΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣΚΟΙΝΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

] ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ϋϊ~| ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝηΕΡΙΟΧΗΣ"ΘΟΙΡ' 

!Ϊ5~| ΧΥΝΤεΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΩΝΔΑΣΙΚΩΝΕΚΤΑΣΕΩΚ 
ΡΪΓ| ΙΥΗΤΐΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
^ ΠΝΤεΤΑΓΜΕΝΕΙ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΙΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΪΪΓΓ1 ΣΥΝΤΕΤΑΠΗΕΝΕΣΚΟΡΥΦΟΝΟΙΚΟΔΟΜΙΧΩΝΤΕΤΡΑΓΩΝηΝ 
Μ~~1 ΣΥΝΤεΤΑΓΜΕΝΕΣΚΟΡΥΦΟΝΧηΡΩΝΥΠΩΔΟΜηΝ|ΕΕ\ΔΕΞ.ΜΕΡθν] 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 


© 

0420β-4140β/1 

ΠΕΡΙΟΧΗ I 

@· 

0420Μ1400/1 


@ 

0421β-4139ι«1— 

—042^ηϊ^1 \ 


• Ρ424ΙΜ1394/1 

0421θ3Ϊ3Μ/1 



0424θ3ϊ^1 1 

04216-41362/1 

(|)- 

04224-41382/1 


Μι 

■^η43!^ίΪ382/1 ' 



04232-41376/1 

04240-41376/1 


7^ βυ/οΰίυϋ ίΡΤ-γ· α/ο -^β/δ/^β 

ί4«Γ^ρ<<Γ77 αου ίΧ^ίΐβ(Λυιίου 

^αα.06ΐΟ!, ^^ίθΡ',5«'«5 . 

Ο. ήοήΐη^ίϋι'ί^η^ /7<χ/70^-Τ775 


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


ΠΑΡΑΘΕΡΙΠΙΚΟ- ΤΟΤΡΙΓΤΙΚΟ ΚΟΡΟ (ΠΑ 01- 


ΕΚ247ΙΑΑηΐ1β-)2·201 


Ά. ΠΡΟΕΩΓΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ 


ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, 


ΕΣΠΑΙΜ-ΑΝΑΜΡίηΐ 


ΟΤΡ.Ι,ΟΤΑΑΟΤΚ.7 


ηκαικ ηΜκ μΐ| κΜηιΛοίΜΧΐ 


1 (τηοΙοοιΗΡαιιιηΜηη 


1 (·νΑ[0<|ύΡΜμ>Ι·>ηΡ4ΡυιΡΚΐ 


^^τ~τ 


ΕΠΙΑΤΑΣΤΑΙΜ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 


ΔΣΞΑΜΣΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ § ΜΗ 


ΖΞΠ] 


ΜΙΝΟεΟΜΡΑββ ΟνΕΡδΕΑδ Α.Ε. 


"ΚΙΙ-ΑΟΑ ΗΙίΙ-δ" 

ΟΟΙ-Ρ ΚΕ 80 ΚΤ 


ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 



τΙκΑος ρχτδΐΝ: 

ΡΥΜΟ 

ΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΟμΔδο μκλΕτης: 

χ.κονρπΐΕ 

Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρ-16 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

1:1000 

04240-41376/1 
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ΞΤ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στα Υπαυργείσ Διαικητι- 
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσα για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλαφαρία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσα και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδατικών αναγκών ταυ δημασίαυ και ταυ ευρύτερσυ δημόσιαυ τσμέα 
(ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α'58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.6ΐ.9ΐ', την επίσημη ιστο¬ 
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί¬ 
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο νννννν.θΐ.ςί·· 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή¬ 
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €.Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά¬ 
νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση νν6ΐ]ΐπ35ΐ6Γ.6ΐ@6ΐ.9Γ με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε¬ 
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό¬ 
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (νννννν.θί.ςή. Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Π ρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι¬ 
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο¬ 
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. 

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπο και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα 

Ιστότοπος: νννννν.6ΐ.9Γ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίθχ: 210 5279054 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: Ιΐ6ΐρά65ΐ(.βΙ@6ΐ.9>' 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

νν6ΐ}ΐη35ΐ6Γ.6ΐ@6ΐ.9>' 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 -180) 
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 καιτηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9Γ3ΐηηΐ3ΐ6ί3@6ΐ·9'' 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -13:30 


^ για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. 



























